3 


CONNECTICUT  GROUND  WATER  SURVEY 
A  PROJECT  OF  THE  WORKS  PROGRESS  ADMINISTRATION 


Record  of  Wells,  Springs  and  Ground- Water  Levels 

IN  THE  TOWNS  OF 

BETHANY,  EAST  HAVEN,  HAMDEN,  MILFORD,  NORTH  HAVEN,  ORANGE, 
WEST  HAVEN  AND  WOODBRIDGE,  CONNECTICUT 


BULLETIN  GW-3 


ISSUED  BY  THE 

WORKS  PROGRESS  ADMINISTRATION  FOR  CONNECTICUT 

OFFICIAL  PROJECT  665-15-3-116 
IN  COOPERATION  WITH  THE 

CONNECTICUT  STATE  WATER  COA\MISSION,  SPONSOR 

PREPARED  UNDER  DIRECTION  OF  THE 

GEOLOGICAL  SURVEY 
UNITED  STATES  DEPARTMENT  OF  THE  INTERIOR 


HARTFORD,  CONNECTICUT 
NOVEMBER         -         -         1938 


Connecticut  Groimd  Vifater  Survey 
A  Project   of  the  '."[orks   Progress  Administration 


Record  of  wells,    springs   and  ground-water   levels 

in  the  to-tims   of 

Bethajiy,    East  Haven,   Hamden,   Milford, 

North  Havenj   Orange,  Yv'est  Plaven  and  ./oodbridge^ 

Connecticut 


Bulletin  Gr.T-3 


Issued  by  the 

Yforks  Progress  Administration  for  Connecticut 

Official  Project  665-15-3-116 

In  cooperation  vrith  the 
Connecticut  State  V.'ater  Commission,  Sponsor 

Prepared  under  direction  of  the 
Geological  Survey 
United  States  Deoartment  of  the  Interior 


Hartford,  Connecticut 
November  1938 


AS 


COIITEIITS 

Page 
Introduction 

General  Statement .  1 

General  Features  • 3 

Town  of  Bethany- 
Records  of  vrells 4 

Records  of  springs  14 

Map  shov.'ing  location  of  vrells  and  springs 16 

Ground-water  levels  17 

Town  of  East  Haven 

Records  of  wells  20 

Records  of  springs  28 

llap  showing  location  of  wells  and  springs  30 

Ground-water  levels 31 

Town  of  Hamden 

Records  of  vrells  • 33 

Records  of  springs 57 

Lap  shov/ing  location  of  wells  and  springs 63 

Ground-vrater  levels 64 

Tovm  of  Mil ford 

Records  of  wells 71 

Records  of  springs  95 

tlap  shovring  location  of  wells  and  springs  99 

Ground-water  levels  100 

Town  of  North  Haven 

Records  of  wells 113 

Records  of  spring's  • 119 

Liap  showing  location  of  vrells  and  springs  121 

Ground-water  levels 122 

Tovm  of  Orange 

Records  of  wells 123 

Records  of  springs - 155 

Map  shovjlng  location  of  wells  and  springs  159 

Ground-vrater  levels 160 

Town  of  'Vest  Kaven 

Records  of  wells 163 

Records  of  springs 199 

Map  sho'Ting  location  of  wells  and  springs  201 

Ground-water  levels 202 


II 


COITTEKTS   -   Continued 

Pase 


*b^ 


Tovm  of  Vjoodbridge 

Records   of  vrelis    .  •  • • •  •  • -  '  • 205 

Records  of   springs 225 

liap   shovdng   location  of  -.veils  and    sprir.gs    229 

Ground-water    levels 2oO 

Ground-vrater   terr.peratures   in  Connecticut 239 

SuHEJary  Tables 

Sumrr.ary  of  dug,    drilled  and  driven  vrelis 243 

Summary  of  depths  of  r/ells  and  vrater   levels  by 

source   forr.iations    244 

Sumnary  of  wells   encountering  bedrock  by  source 

formations 246 


Record  of  wells,  springs  and  ground-water  levels 
in  the  tovms  of 
Bethany,  East  Haven,  Hamden,  Milford, 
North  Haven,  Orange,  West  Haven  and  Woodbridge, 

Connecticut 


Introduction 

The  present  report  gives  the  results  of  an  inventory  of  ground- 
water supplies  in  eight  towns  in  Connecticut.   Similar  vrark  has  been 
carried  on  in  33  additional  towns  and  the  publication  of  these 
records  is  in  progress.   The  information  on  well  and  spring  data  given 
in  the  tables  is  in  most  cases  based  on  reports  obtained  from  the 
OTOier.   The  altitude  given  in  the  tables  for  each  well  or  spring  is 
taken  from  the  nearest  20-foot  contour  shovm  on  the  Federal  Geological 
Survey  topographic  maps.   The  depths  of  most  of  the  dug  wells  and  the 
water-level  measurements  in  the  observation  wells  were  made  with 
steel  tapes.   The  water-bearing  formation  of  each  well  and  spring  vras 
determined  by  R.  M.  Logio  from  published  geologic  data.   The  salinity 
of  the  water  from  each  well  and  spring  is  indicated  in  the  tables  un- 
der the  heading  "chloride". 

The  work  forming  the  basis  of  this  report  v;as  begun  at  the 
suggestion  of  General  Sanford  H.  Yfadhams,  Director  of  the  Connecticut 
State  Water  Commission,  as  a  part  of  the  State's  program  of  water  re- 
source studies  under  the  Federal  work  program.   The  field  vrark  was 
started  on  October  1,  1934,  by  the  Connecticut  State  Emergency  Relief 
Commission  as  a  Federal  Emergency  Relief  Administration  project  and 
since  November  22,  1935  has  been  operated  by  the  Division  of  Women's 
and  professional  Projects  of  the  Works  Progress  Administration  for 
Connecticut  as  Official  Projects  65-15-861,  465-15-3-26  and  665-15-3-116. 
The  Connecticut  State  Planning  Board,  in  cooperation  with  the  State 


Yifater  Commission,  sponsored  the  project  until  July  1,  1937  vfhen   spon- 
sorship was  assumed  by  the  State  '.Tater  Commission. 

The  work  v/as  done  under  the  supemrision  of  VJ,  H.  3rothwell, 
Supervisor  for  the  VIorks  Progress  Administration,  its  ^receding  emer- 
gency administrations,  and  for  the  sponsors.  At  different  times  the 
work  has  been  under  the  direction  of  B.  L.  Big-.TOod,  S.  F.  Turner,  or 
R.  i.i.  Leggettc,  of  the  Federal  Geological  Survey.   Field  -..'ork  was 
carried  out  under  the  supervision  of  ".',  B.  Evarts  and  R.  K.   Logie. 
The  determinations  of  chloride  given  in  this  report  were  made  by  chem- 
ists of  the  project  staff,  under  the  direct  supervision  of  Arthur 
McDonald,  "iesleyan  University  furnished  laboratory  facilities  of  the 
Department  of  Chemistry.   Professor  C.  R.  Hoover  of  that  department 
directed  the  work  in  cooperation  with  the  State  Ylater  Commission  and 
the  Federal  Geological  Survey.   This  report  was  prepared  under  the 
direct  supervision  of  R.  I'i.  Logie  and  George  Ebersold.   Stencilling, 
reproduction  and  assembly  of  the  report  vrere  in  charge  of  Vj',  E. 
Danielson.   The  inventox^  for  the  tovms  covered  in  this  report  was 
made  by  the  following  persons. 

Bethany  .........  G.  C.  Cutter 

East  Haven  ......  S^'  ^^'   ^°Sie 

(.A.  H.  Aston 

Hamden  .....o....  S.  A.  V'.^amer 

Milford  .........  S.  A.  '/.'amer 

North  Haven W.  B.  Evarts 

(j.  G.  Sperling,  Jr.,  S.  A.  vramer 

""■^Se "'"(L.  Reynolds,  J.  Slattery 

West  Haven J^*  ^'    Sperling,  Jr.  S.  A.  ".Tamer 

(j.  McGrath,  L.  Reynolds,  J.  Slattery 
Woodbridge S.  A.  'Tamer 

The  assistance  of  the  administrative  and  engineering  staff  of  the 

Connecticut  State  V.'ater  Commission  is  gratefully  acknov;ledged.  With- 


out  the  cooperation  of  vrell  and  spring  ormers  and  other  individuals, 
this  report  would  not  have  been  possible.   The  project  appreciates 
the  splendid  cooperation  of  Mr.  V.  J,  Sullivan,  Administrator  of  the 
Works  Progress  Administration,  and  of  the  staff  of  the  Women's  and 
Professional  Division  under  whose  direct  supervision  this  v/ork  was 
accomplished. 

General  Features 

The  eight  tovms  covered  in  this  report  comprise  an  area  of  about 
161  square  miles  in  south  central  Connecticut.   The  population  of  the 
area  in  1930  was  72,673;  Vlest  Haven,  the  largest  town,  having  25,808 
inhabitants.   The  topography  is  varied.   The  t^./ns  of  Bethany,  Mlford, 
Orange,  West  Haven  and  VJoodbridge  are  quite  hilly  except  near  Long 
Island  Sound  where  the  relief  is  low.   The  relief  is  generally  mod- 
erate in  the  other  tovms  except  for  the  generally  north-south  trap 
ridges.   The  general  slope  of  the  land  is  southward  with  drainage  into 
Long  Island  Sound, 

The  average  annual  precipitation,  about  45  inches,  is  fairly 
evenly  distributed  throughout  the  year. 

The  western  part,  about  one  half  of  the  area  considered  in  this 
report,  is  underlain  by  crystalline  rocks,  chiefly  schist,  phyllite 
and  gneiss.   The  rest  of  the  area  is  underlain  by  Triassic  sandstones, 
shales  ajid  trap.   In  most  places,  the  bedrock  is  overlain  by  glacial 
drift,  both  stratified  and  imstratif ied.   The  average  and  maximum 
thickness  of  the  drift  in  each  tovm,    as  shov.Ti  by  the  well  records, 
is  given  in  the  summary  tables  of  deoth  to  bedrock. 
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per 

million) 


5 

69 


39 
13 
3 
3 
2 
2 
5 
2 

6 
5 
3 


10 


Records   of  wells 


i/'[oll 
no. 


O'lvnei- 


Alcitudo 
abovG   sea 
level 
(foot) 


Tyi^G 


Depth 
(foot) 


Bo  78 

Bo  79 

3.0  80 

Bo  81 

Bo  82 

Be  83 

Be  34 

Be  35 

Be  86 

Be  87 

Be  88 

Be  89 

Be  90 

Be  91 

Be  92 

Bo  93 

Be  94 

Bo  95 

Bo  96 

Be  97 

Bo  90 

Be  99 

Bo  100 

Be  101 


ill,  Roilly 
:M,  S.  Ball 

A,  li,  Doolittle 
;a.  II,  Doolittle 
:A.  K,  Doolittle 
: G,  Lane raft 

■'  T,  Siezer 
;W.  E.  Moran 
;  J,  Pliiiiiian 
; B,  L,  Littleton 
; B,  L,  Littleton 
;  H,  Johnson 
;  E.  Shelton 
^  G,  G,  Mvirphy 

G,  G,  Murphy 
■  jaI,  Peek 

C,  Johjison 

E.  Y'J.   nfooduock 
S.  Ac  oelby  Jr. 
J,  Seaton 

M,  Zubricl: 

B.  Carrington 

F,  Zaica 
Hatfield 


320 
320 
380 
300 
400 
520 
560 
540 
520 
520 
520 
530 
520 
520 
520 
620 
610 
620 
600 
600 
600 
500 
490 
390 


Dug 

do. 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 


Dug 


do. 

do. 

Drilled 

do, 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 


34,2 
24,9 
22.6 
102,0 
100,0 
27,6 
21,2 
24,9 
3,9 
19,2 
17.5 
14.3 
77.0 
20.6 
20,7 
13,3 
44,0 
70,0 
74,0 
29.1 
200,0 
57.0 
24.7 
36,6 


Dijamoter 
(inches) 


25 
24 
28 
6 
6 
30 
19 
31 
40 
28 
38 


35 

27 

60 

6 

6 

6 

50 

6 

6 

40 

35 


in  torai  of  Bethany,    Coniiocticut   -   Continued 
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LI 

Source 
formation 

Depth 
\         to 

i   bedrock 
i   (feet) 

Water 

level 

Chloride  ; 

We: 
no 

Depth 

belov; 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
raeasure- 
rnent 

(parti; 
per 
million)  ; 

Be 

78 

Till 

22.0 

9-30-35 

11 

Bo 

79 

Strati 

fiod 

drift 

!   24.9     \ 

23.8 

9-30-35 

i      3 

Be 

80 

Till 

20.6 

9-30-35 

■     5 

Be 

81 

Phylli 

te 

9.7 

9-30-35 

3 

3e 

82 

do  t 

4.5 

10-  1-35 

3 

Be 

8o 

Till 

\       27.6 

12.2 

10-  1-35 

5 

Be 

84. 

do. 

18.3 

10-  1-35 

5 

Be 

85 

do. 

16.7 

10-  1-55 

3 

Bo 

86 

do. 

2.2 

10-  1-35 

3 

Be 

87 

do. 

14.3 

10-  2-35 

3 

Be 

88 

do. 

12.0 

10-  2-35 

2 

Bo 

89 

do. 

14 . 8 

12.4 

10-  2-35 

6 

Be 

90 

Gneiss 

2.0 

6.7 

10-  2-55 

4 

Be 

91 

Till 

20.6 

13.3 

10-  2-35 

3 

Be 

92 

do. 

20.7 

16.7 

10-  2-35 

2 

Bo 

93 

doo 

8.5 

10-  3-35 

2 

Be 

9'1 

Gno  i  s s 

!    S.O 

11.0 

10-  3-35 

5 

Be 

95 

do. 

■   40.0 

15.0 

10-  3-35 

7 

Be 

96 

do. 

3 

Bo 

97 

Till 

1   29.1     \ 

21.2 

10-  3-35 

4 

Be 

98 

Gneiss 

36.0 

3 

Bo 

99 

do. 

20.0 

t.'  •  ' 

10-  3-35  : 

8     \ 

Be 

100 

Till 

18.7 

10-  4-35  • 

19 

3e 

101 

Str-.ti 

fioc' 

drift 

36.0 

30.9 

10-  -.-35 

7     ! 

12 


Records   of  wells 


Altitude 
above  sea 

Well 

OviTiier 

level 

Type 

Depth 

Diameter  i 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) i 

Be  102 

ii,  Schaugnessy 

380 

Dug 

26.0 

28 

Bo  103 

H,  Robertson 

380 

doo 

34.5 

34    ■ 

Be  104 

J,  H,  Wolven 

380 

do. 

16,7 

30 

Bg  105 

II,  D,  Carrinton 

440 

dOo 

17.2 

28 

Be  107 

T,  Longo 

500 

do. 

18.7 

28 

Be  109 

Anna  Avery 

380 

Drilled 

59.0 

6 

in  towoi  of  Bethany,  Connocticut  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(foot) 

vYatcr 

level 

Chloride 

V.cll 
no. 

Uopth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Uatc 

of 
measure- 
ment 

(parts    : 
per 
million)  ; 

Bo  102 

Stratified  drift 

24.1 

10-  4-35 

6 

Bo  103 

do. 

18.5 

10-  4-35 

8 

Bo  104 

do. 

12.6 

10-  4-35 

5 

Bo  105 

Till 

13.0 

10-  4-35 

3 

Bo  107 

do. 

11.2 

10-  4-35 

5 

Bo  109 

Phyllitc 

■ 

13 

14 


Recorcls   of   springs 


Altitude 

Spring 
no. 

Owner 

abovo  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
formation 

Be 

6 

R. 

Saunders 

450 

Hillside 

Schist 

Be 

20 

P. 

Atwood 

650 

Long  slope 
; from  mountain 

Till             i 

Bo 

21 

w. 

L»  Vfooding 

6S0 

; Hillside 

do. 

Bo 

33 

B. 

Peasleo 

570 

do. 

do. 

Bo 

70 

R, 

Strom 

360 

^Base  of 
mountain 

Sandstone         \ 

Bo 

lOG 

G. 

L,  Roy or 

420 

Wooded  slope 

Phyllito          1 

Bo 

108 

^  0 

H,  Yfhitlock 

400 

iBase  of  hill 

do.            ! 

in  tovm  of  Bethany,    Coi-uiecticut 
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Yield 
(gallons 

Chloride  ; 
(parts    1 

Spr 

inp; 

Improvementrj 

Fluctuation 

a 

per      ; 

iio. 

(a) 

minute ) 
(b) 

million)  ; 

Be 

6 

Basin  cut  in  rock,  1;:3  feet^ 
covered  v/ith  shed,  gravity  flow- 
pipe  line 

Slight 

1.5 

3     i 

Be 

20 

Masonry  basin,  30x39  inches, 
covered  with  shod,  gravity  flow 
pipe  line 

do. 

2.5 

5 

Be 

21 

i'iasonry  basin,  25x28  inches, 
gravity  flow  pipe  lino 

do. 

2.5 

3    ; 

Bo 

33 

i  Concrete  baoin,  4::4  feet, 

:  piped  to  house,  electric  pump 

.None 

i     2.3 

!       8     \ 

Bo 

75 

:  Masonry  basin,  28x36  inches, 
■■  board  cover,  gravity  flow  pipe 
:  line 

do. 

\               2     1 

Bo 

106 

i  Masonry  basin,  18x24  inches 

i   do. 

i      i«5 

4 

Bo 

108 

;  Concrete  basin,  4x8  foot. 

iSlight 

2,5 

2 

:  gravity  flow  pipe  lino 

(a)  Reported      (b)   Estimated 
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Dg   3.  V\f.  Pardee,  abandoned  dug  well,  corner  of  Lacey  Road  and 
Litchfield  Turnpike,  Bethany.  Diameter  25  inches,  depth  15.1 
feet*  Measuring  point,  upper  sharp  edge  of  red  paint  mark,  sharp 
edge  of  plank  on  northeast  side  at  base  of  vrell  curb  0.3  foot 
above  the  land  surface.  Water-bearinj:  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

[     Date 

IVater  level 

Date 

¥ 

"ater  level 

19 

35 

1936 

19 

37 

Sept. 10 

12.70 

1  May  25 

10.04 

Feb. 

8 

7.76 

16 

12.70 

June  1 

10.83 

15 

8.68 

23 

12.70 

8 

11.75 

23 

8.70 

Oct. 

1 

12.70 

1       15 

11.98 

Mar. 

2 

8.73 

7 

12.90 

i       22 

11.16 

8 

9.33 

14 

13.00 

i       29 

11.39 

15 

9.91 

21 

13.10 

July  6 

12.11 

22 

9.36 

28 

13.00 

;        13 

12.98 

29 

9.18 

Hov. 

4 

12.80 

21 

14.47 

Apr. 

5 

9.58 

11 

13.00 

1       27 

14.08 

12 

7.20 

18 

12.90 

'     Aug .   3 

11.69 

19 

8.50 

25 

12.90 

10 

13.41 

26 

8.15 

Dec. 

2 

12.30 

1       17 

12.74 

May 

3 

8.40 

9 

12.00 

\                23 

13.03 

10 

9.43 

16 

13.10 

i  Sept.  1 

12.89 

17 

9.74 

24 

12.60 

:         8 

12.83 

24 

9.93 

30 

11.90 

;       14 

12.83 

June 

1 

10.29 

19 

36 

i       21 

12.69 

7 

10.77 

Jan. 

G 

11.05 

i       28 

12.64 

14 

10.98 

15 

10.81 

'     Oct.   5 

12.36 

21 

11.17 

20 

10.70 

12 

12.40 

29 

11.78 

27 

9 .  90 

19 

11.30 

July 

6 

12.09 

Fob. 

3 

10.90 

26 

10.80 

12 

12.33 

10 

11.73 

:  Nov.   2 

11.22 

Aug. 

16 

14.42 

17 

11.96 

9 

11.57 

23 

14.05 

24 

11.44 

:       IG 

11.21 

30 

13.70 

Mar. 

2 

11.13 

;     23 

11.85 

Sept 

.  7 

13.15 

9 

10.66 

30 

12.07 

14 

12.90 

16 

5.95 

Doc.   7 

11.76 

21 

11.91 

23 

4.38 

14 

7.93 

30 

11.40 

30 

4.21 

;       21 

8.40 

Oct. 

6 

11.97 

Apr. 

o 

4.37 

28 

8.09 

12 

12.10 

13 

5.32 

1937 

18 

12.20 

20 

6.68 

Jan .   4 

7.52 

25 

9.53 

27 

8.24 

11 

7.38 

Nov. 

8 

10.17 

May 

4 

8.46 

13 

6.13 

22 

9.05 

11 

8.77 

25 

5.22 

Doc. 

7 

6.93 

18 

J  •  O  0 

Feb.   1 

6.03 

20 

6.16 

Be  46.  r.  r.  Clarl:,  abandoned  dug  vroll,  V/ooding  Hil]  Koad,  Bothnny. 
Diameter  32  inches,  depth  34.0  feet.  Measuring  point,  upper  sharp 
edge  of  rod  paint  uarl;  and  sliarp  od^o  of  chiscllod  notch  on  south- 
east side  of  curb  at  the  land  surface.  V/'ater-boaring  formation  is 
till. 
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".later  l'-:^vol  in  feet  below  measuring  point  in  vrell  3o  46-C()ntinuQd 


Date    T 

'a'cor  level 

Date    1 

i'ator  level 

:  Date 

T 

"ater  level 

19:35 

1936 

1937 

Sept. 30 

27.75 

June   8 

24.65 

\     Fob. 

25 

17.57 

Oct.   1 

23. G5 

15 

26.08 

j  Mar. 

2 

20.85 

7 

28.95 

22 

22.47 

8 

22.24 

14 

29.05 

29 

21.43 

15 

23.35 

21 

29.95 

Ju  ly  6 

22.96 

22 

17.55 

28 

30.06 

13 

23.75 

i 

29 

20.46 

TIov.   4 

29.95 

21 

25.56 

1  Apr. 

5 

21. 90 

11 

30.15 

27 

26.32 

12 

13.72 

18 

30.05 

Aug.   3 

27.09 

19 

21.61 

25 

29.85 

10 

27.71 

26 

19.78 

Dec.   2 

28.65 

17 

27.81 

:  i^'ny 

o 

20.87 

y 

20.95 

23 

28.21 

10 

22.59 

13 

29.15 

Sept.  1 

29.15 

17 

24.03 

24 

27.75 

8 

29.59 

24 

22.73 

30 

26.05 

14 

29.70 

i  June 

1 

23.80 

1936 

21 

28.92 

7 

24.35 

Jan.   6 

18. 44 

28 

29,14 

14 

25.27 

13 

i7.-:o 

Oct.   5 

28.08 

21 

25.94 

20 

10.05 

12 

26.78 

29 

26.59 

27 

19.75 

19 

17.52 

July 

6 

27.42 

I'  Q  D  •    0 

24.05 

26 

22.02 

12 

27.98 

10 

23.47 

KoT.   2 

24.40 

;  Aug. 

16 

30.05 

17 

23.01 

9 

25.09 

23 

29.89 

24 

21.66 

16 

25.22 

30 

24.27 

ii'Iar .  2 

20.52 

23 

26.10 

Sept 

.  7 

25.36 

9 

19.55 

30 

26.53 

14 

23.17 

16 

14.92 

Deo.   7 

21.27 

21 

23.31 

23 

15.70 

14 

14.00 

30 

25.93 

30 

15.03 

21 

14.05 

Oct. 

G 

26.95 

Apr .   6 

15.80 

28 

19.36 

12 

27.57 

13 

17.  G5 

1937 

18 

28.18 

20 

19.90 

Jan .  4 

17.30 

25 

17. 9o 

27 

21.54 

11 

19.54 

:  Kov. 

3 

21.47 

May   4 

19.91 

18 

16.03 

22 

20.06 

11 

20.76 

25 

16.05 

Doc. 

7 

18.65 

18 

22.15 

Feb.   1 

17.92 

20 

20.13 

25 

22.95 

8 

20.94 

Juno  1 

*".  r?   1-.-  r» 

15 

19.43 

Be  85.  W.  E.  Moran,  cibandonod  dug  well.  Amity  Road,  Bethany. 
Disaneter  31  inchoc,  depth  24.9  feet.  I'eafiuring  point,  red  paint  mark 
on  sharp  edge  of  plank  at  base  of  well  house  0.3  foot  above  the  land 
surface.  TJatcr-bearin^'^  formation  is  till. 

ViTater  level  in  foot  below  measuring  point 


Dato 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1935 
Oct.   1 


17.50 


1936 
Oct.   7 


17.30 


1937 
Oct.  14 


17.10 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  vrall  Bo  85-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

T/Tater  level 

Date 

/later  level 

1955 

1936 

1937 

Oct.  21 

17.60 

June 

22 

3.34 

Mar.   2 

5.85 

28 

17.70 

29 

8.68 

8 

6.77 

Nov.  4 

17.50 

July 

6 

9.06 

15 

7.49 

11 

17.30 

13 

9.71 

22 

4.17 

18 

17.40 

21 

10.63 

29 

5.17 

25 

17.10 

27 

11.15 

Apr .   5 

5.91 

Dec.   2 

IG.IO 

Aug. 

o 

11.69 

12 

4.12 

9 

16.00 

10 

12.23 

19 

6.21 

16 

16.50 

17 

12.43 

26 

4.32 

24 

15.90 

23 

13.45 

May   o 

5.13 

30 

14.80 

Sopt 

.  1 

14.45 

10 

7.86 

195G 

8 

15.14 

17 

7.18 

Jan .   6 

12.70 

14 

.L5.42 

24 

7.33 

13 

7.S9 

21 

16.03 

June   1 

6.31 

20 

7.62 

28 

16.25 

7 

8.96 

27 

7.40 

Oct. 

5 

16.48 

14 

9.62 

Feb.   3 

7.64 

12 

16.57 

21 

9.05 

10 

8.30 

19 

16.27 

29 

10.49 

17 

9.00 

26 

15.30 

July  6 

10.29 

24 

8,10 

Kov. 

2 

15.56 

12 

10.53 

Jfer.   2 

7.00 

9 

IB.  12 

Aug.  16 

13.37 

9 

G.41 

16 

11.24 

23 

14.03 

16 

5.08 

23 

10.66 

30 

14.25 

23 

3.97 

30 

10.64 

Sept.  7 

14.01 

30 

3. '14 

Dec. 

7 

9.20 

14 

13.56 

Apr .   6 

4.04 

14 

5,47 

21 

12.26 

13 

4.10 

21 

4.26 

30 

19.76 

20 

5.50 

28 

6.18 

Oct.   6 

11.00 

27 

5.84 

Jan. 

4 

4.00 

12 

11.06 

May   4 

6.12 

11 

5.00 

18 

11.37 

11 

5.91 

18 

4.03 

25 

5.35 

18 

5.95 

25 

0 .02 

Hov.   8 

7.60 

25 

7.87 

Feb. 

1 

4.06 

22 

5.40 

June   1 

8.62 

8 

7.26 

Dec.   7 

4.09 

8 

9.39 

15 

4.83 

20 

5.34 

15 

3.68 

25 

4.18 

Rocords  of  wells 


'.Veil 
no. 


Owiior 


Altitude 
above  sea 
level 
(foot) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


BII-/ 

1 

EIIv 

2  ; 

■SIIv 

3  ; 

EHv 

,4  ; 

EHv 

6 

EHv 

7 

EHv 

8 

EIIv 

9 

EHv 

10  ; 

EHv 

11 

EHv 

12 

EHv 

IZ  ■ 

EHv 

14 

EHv 

15 

EHv 

16 

EHv 

17 

EHv 

13 ; 

• 

EHv 

19     : 

EHv 

20 

EHv 

21 

EHv 

22 

EIIv 

23  '■■ 

EHv 

24  ■ 

EHv 

25: 

P.  Ilurlburt 
M.  M.  Mozromtz 
\Y.  M.  Bailey 
0.  Hurlburt 
Kuon  Bros, 
J.  Kazloski 
I''!.  DeFalco 
A.  Ittinberg 
G,  Minery 
Bailey  Dairy 

E ,  S .  Thomp  3  on 
Grace  Confrcy 

F,  E,  Harrison 
R,  Staplins 

G,  Karbowski 
Hollie  Zadrozny 
Mrs.  C.  Callahan 
A.  Zisk 

P.  H.  Heally 
0,  i.icKoon 
C .  Duraond 
C,  F,  Jolinson 
H,  Svirartling 
J.  Paulman 


180 

170 

100 

120 

170 

180 

190 

90 

80 

80 

100 

105 

115 

70 

50 

140 

130 

145 

140 

130 

130 

125 

125 

120 


Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


52,0 

42,0 

22.  G 

52.0 

54.0 

62,0 

35.0 

75,0 

90.0 

75.0 

57.0 

76.0 

118.0 

47.0 

5.8 

95.0 

102.0 

152,0 

118,0 

113,5 

101.0 

76.0 

90.0 

65.0 


6 
6 

30 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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i       Souroe 
1     fonaation 

Depth 
i        to 

bedrock 
(feet) 

tVater 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

'Veil 
no. 

Depth 
beloTlr 
land 
surface 
•   (feet) 

Date 

of 
neasure- 
ment 

EHv 

1 

Sandstone 

12.0 

:     32.0 

11-20-54 

9 

EHv 

2 

;   do. 

;    6.0 

21 

EHv 

3 

;  Till 

i   15.0 

25.0 

11-20-34 

22 

EHv 

4 

^  Trap 

1    6.0 

50.0 

11-20-34 

;     5 

EHv 

6 

Sandstone 

14.0 

21.0 

11-21-34 

10 

EHv 

7 

do. 

16.0 

11 

EHv 

8 

do. 

i    4.0 

9 

EHv 

'J 

do. 

10.0 

7 

EHv 

10 

do. 

12.0 

9 

EHv 

11 

]       do. 

16.0 

20,0 

12-  6-34 

11 

EHv 

12 

do. 

5.0 

17.0 

12-  7-34 

8 

EHv 

13 

do. 

23.0 

50.0 

12-  7-34 

7 

EHv 

14 

do. 

2.0 

58.0 

12-  7-34 

33 

EHv 

IG 

do. 

9.0 

15.0 

12-  7-54 

5     i 

i 

EHv 

16 

•  Stratified  drift 

2.0 

12-  6-34 

10 

EHv 

17 

:  Sandstone 

40.0 

7-23-35 

46 

Ellv 

18 

^   do. 

72.0 

7-23-35 

EHv 

19 

do. 

92.0 

7-23-35 

25     1 

EHv 

20 

do. 

38.0 

7-23-35 

13     1 

EHv 

21 

do. 

38.0 

7-23-35 

9     1 

EHv 

22 

do. 

11.0 

7-23-35  : 

7     ! 

EHv 

23 

'do. 

17.0 

7-23-35  ^ 

IS     1 

EHv 

24 

do.              1 

60.0 

7-23-35 

15 

EHv 

25 

do. 

45.0 

7-23-35 

21 

22 


Records  of  wells 


Well 
no. 


OWilGT 


Altitude  ■ 
above  .sca- 
le vol 
(foot) 


TjTpe 


Dopth 
(foot) 


Diameter 
(inches) 


EIIv 

2G 

lr» 

Tmrgo 

E:W 

?.7 

L. 

Supronant 

EilY 

20 

Mo 

Eossaff                     i 

EI-Iv 

30 

J. 

Cipar.;lli                  | 

EI-Iv 

SI 

I'irs.    J,   Kempt  or 

EHv 

32 

Hr 

3,    J.   Xempter 

Eliv 

53 

M. 

Molillo                      1 

EHv 

54 

J. 

Mahon                          ; 

EPIv 

35 

J. 

Ho   Howe                      i 

EHv 

36 

c. 

Spaiiglcr                    ! 

EHv 

57 

Gorthot;                      \ 

EEv 

38 

A. 

Muccianto 

EHv 

39 

H. 

Sclioonknocht 

EHv 

40 

H, 

L.   Barnoa                  ■ 

EH-v- 

41 

c. 

i'o   Elliot                 ■ 

EJIv 

42 

J. 

VaLaj                         \ 

EI-Iv 

43 

•"<  s 

Scr'^uaton                   \ 

mr 

44  : 

V. 

Andrews                      i 

EHv 

45  ■ 

y. 

T  c    Jordan 

EHv 

46 

L. 

Do    Bought on 

EHv 

47 

s. 

Alexander                 i 

EHv 

48  ■ 

w. 

Scr.'^.nbon                   i 

EHv 

49  ^ 

¥, 

LaFontaino               j 

EH-.- 

50 : 

J. 

McLay 

120 

120 

50 

40 

40 

40 

140 

140 

40 

30 

90 

130 

90 

120 

100 

135 

140 

140 

120 

140 

140 

140 

130 

80 


Drilled 

do, 

do. 
Dug 
Drivon 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 


95.0 

101,0 

55,8 

21,0 

25,0 

35.0 

110,0 

65,0 

28.0 

13,2 

60,0 

74,0 

119.0 

90.0 

93,0 

96.0 

105,0 

110,0 

74,0 

95,0 

145.0 

75,0 

59,0 

67,0 


6 
6 
6 
1 
2 
3 
6 
6 
36 
36 
6 
6 
6 
S 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vxater 

level 

Chloride 
(parts    i 
per     1 
million) : 

".Tell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date     ; 

of 
measure-  ; 
ment 

Eiiv 

26 

Sandstone 

65.0 

7-23-35  1 

9     ; 

EIIv 

27 

do. 

50.0 

7-23-35  1 

7 

EHv 

28 

do. 

12.3 

12-  6-54  : 

8     1 

EHv 

30 

Trap 

11.0 

11.0 

12-  7-54  : 

9     \ 

EHt 

31 

Stratified  drift 

18.0 

12-  7-o4  : 

11 

EHt 

32 

do. 

11 

EHv 

3S 

Sp.iids 

tono 

60.0 

7-23-35  1 

26 

Eriv 

34 

do. 

35.0 

7-22-35  ; 

65 

EPiv 

35 

do. 

25.0 

19.0 

12-  7-34  : 

9 

EHv 

36 

Till 

8.8 

7-22-35  ! 

7 

Eilv 

37 

Sandstone 

30.0 

7-22-35  ; 

9 

EHv 

38 

do. 

15.0 

40.0 

7-30-35  : 

15 

EHv 

30 

do. 

82.0 

7-23-S5  i 

7 

Eiiv 

40 

do. 

71.0 

7-18-35  1 

10 

EIIv 

41 

do. 

53.0 

7-18-35  ; 

8 

EHv 

42 

do- 

12.0 

7-18-35  : 

13 

EHv 

43 

do. 

17 

EHv 

44 

do. 

25 

EHv 

4E 

do. 

40.0 

7-22-35  ■ 

19 

EHv 

46 

do. 

32 

EHv 

47 

do. 

0.0 

12 

EHv 

48 

do. 

9 

EHv 

4D 

do- 

10.0 

20.0 

12-  7-54  ; 

9 

EHv 

50 

do. 

14.0 

7-22-35  : 

9 

24 


Records  of  v/olls 


Well 

Qwaor 

no. 

EHv 

51 

J. 

Kronborg 

EH-v 

52 

J. 

Keinpter 

EHv 

53 

G, 

F.  Spires 

Eliv 

54 

M. 

Cohen 

EIIv 

55 

G. 

G.  Hijuiter 

EHt 

53 

c. 

A,  Poirot 

EHv 

59 

L. 

I'lettleton 

EHv 

60 

c. 

A.  Poirot 

EH-v 

61 

s. 

Rionzo 

EHv 

62 

J. 

Graitta 

EHv 

65 

J. 

Graitta 

EHv 

64 

J. 

Midzensk 

EHv 

65 

A, 

Okrasaka 

EHv 

66 

G. 

Sa-ffiotl 

EHv 

67 

II. 

Balzano 

EHv 

68 

P. 

Torrello 

EHv 

69 

L. 

Bowden 

EHv 

70 

H. 

Doolittlo 

EHv 

71 

s. 

Trapp 

EHv 

72 

L. 

Stilson 

EHv 

73 

E. 

Morehouse. 

EHv 

74 

H. 

Magnotti 

EHv 

75 

R. 

Maxfield 

EHtr 

7G 

J. 

Posce 

Altitu'ie 
abovG  sea 
level 
(foot) 


130 

125 
40 
40 
25 

100 
80 
85 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

■  2:5- 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
20 


Drilled 

do. 
Dug 

do. 
Driven 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

Driven 
Dug 
Driven 

do. 

do. 

do. 


Dug 


do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do„ 
do. 
do. 


46,0 

108.0 

15,0 

27.0 

10.0 

120.0 

11,3 

105.0 

10.0 

40,0 

9,7 

18.0 

20.0 

25.0 

15,0 

8.0 

9.0 

16,4 

24,8 

11,6 

12.0 

11,4 

6.9 

9.2 


6 

48 
36 


1* 


6 

24 

6 

36 

2 

30 

2 

2 

2 

2 

30 

36 

36 

30 

48 

24 

30 

30 

30 
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'.Tater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Tfell 

Source 

Depth    i 

be  low 

of 

per 

no. 

formation 

to      i 
bedrock  \ 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure-  1 
ment    \ 

million)  : 

EHv 

51 

Sandstone 

20.0     1 

20.0 

12-  7-34  : 

16 

EHv 

52 

do. 

40.0     1 

36.0 

12-  7-34  '■■ 

8 

EHy 

53 

Trap 

0.0     \ 

3.0 

12-  7-34 

•  1^    i 

EK-v- 

54 

Stratified  drift 

9.5 

:  12-  7-34 

26     1 

EHv 

55 

do. 

17 

EI-lT 

58 

Sandstone 

80.0 

7-22-35 

22     i 

EHv 

59 

do. 

0.0    ; 

7.8 

7-22-35 

7 

EHv 

60 

do. 

30.0 

7-22-35 

8       ; 

EHt 

81 

do. 

7.0 

7-22-35 

10 

EHv 

62 

Stratified  drift 

9 

EEv 

5o 

do- 

7.3 

7-30-35 

7 

EHv 

64 

do. 

6.0 

.   7-30-35 

23 

EHv 

65 

do. 

9 

EHv 

6G 

do. 

39 

EHv 

67 

do. 

IS 

EHv 

60 

do. 

5.0 

7-30-35 

21 

EHv 

69 

do. 

7.6 

1-Z1-Z5 

13 

EHv 

70 

do. 

13.6 

7-27-35 

45 

EHv 

71 

do. 

20.5 

7-27-35 

17 

EI-Iv 

72 

do. 

6.4 

7-27-35 

9 

EK-v 

T6 

do. 

8.5 

7-27-35 

18 

EHv 

74- 

do. 

3.5 

7-27-35 

36 

EHv 

70 

do. 

4.0 

7-27-55 

13 

EHv 

76 

Till 

4.7 

7-26-35 

11 
> 

26 


Rocords   of  wells 


T3II 
n.i. 


Owtier 


El-h- 
EHv 
■EHv 
Eliv 
EHv 
Eliv 
EIIy 
EIIv 
Eitv 
EB^r 
EIIy 
EHt 
EHv 
EIlv 
EHv 
EHt 
EHv 
SHv 
EHv 
EIIv 
EIIv 
SH-v- 
Env 


77  ;  H,  BiGoitelli 

78  ;  Ao  Karmazyn 

79  ■  A.  Melillo 

80  .   L,  Genicoln 

81  ;  Mo  Stanlciewicz 

82  ;  J.  Barney 

83  :  Ao   Forraiolo 

84  :  A,    LaBonte 

85  ;  E,    Hari.s3n 

86  :  Co    Joliiison 

87  ;  E,    J,   ivfcPartland 

88  :  A.  Wolf 

89  ;  T.    Tuttlo 

90  :  li,  Warner 

91  ;  A,   Judson 

92  ;  Eo    Strattman 

93  ;  Cousin 

94  :  P.   Prout 

9;5  ;  '¥.   P.    Clark 

96  ;  W.    B,    Talraadge 

97  ■  A.   M.    BroT,m 


98 
99 


J,   F,   Shepherd 
Ao   Go    Co, 


Altitude 
aboAro  sea 
levol 
(feot) 


20 
20 
20 
20 
20 
40 
10 
40 
40 
35 
50 
10 

5 

5 
35 

5 
35 
45 
50 
10 

5 
17 
20 


Depth 
(fest) 


Dug     1 

11.0 

do.    1 

12,9 

do. 

11,6 

do. 

14.3 

do. 

10.9 

do. 

13,0 

Driven   : 

20.0 

Dug 

9,8 

doo 

14,6 

do. 

11.9 

do. 

15.5 

do. 

25,0 

do. 

14,0 

do. 

9,0 

do. 

13,3 

do. 

9,0 

dOo 

25.0 

do. 

13,0 

do. 

15.6 

Drilled  \ 

165,0 

Dug 

6,4 

do. 

12.0 

do. 

17,7 

Diameter 
(inches) 


30 
30 
30 
36 
30 
24 

2 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
3G 
30 
30 

6 
30 
30 
30 
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*■ 

T.'ater 

level 

Chloride     i 
(part.-3 

Deptli 

Date           ; 

TTell 

Source 

Depth 

belov/ 

of 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 

inent 

million) : 

Eliv 

77 

Till                                 j 

7.9 

7-26-55 

11 

EKv 

7G 

do. 

11.0 

7-26-35 

6 

EPIv 

79 

do. 

9.5 

7-26-35 

19 

EPIv 

80 

do. 

9.9 

7-27-35 

16 

mUr 

01 

do.                                  i 

7.6 

7-30-35 

9 

Eilv 

32 

do. 

6.0 

7-30-35 

61 

SHv 

Bo 

do. 

7 

EHv 

84 

do. 

■ 

4.3 

7-50-35 

33 

EHv 

85 

Granite 

10.5 

7-27-35 

8 

iWv 

86 

do. 

8.0 

7-27-35 

6 

EKv 

87 

Till 

11.0 

1       7-29-35 

\              9 

EIIv 

88 

do. 

10.0 

7-;-:9-35 

EIIv 

89 

do. 

8.0 

7-29-35 

13 

EKv 

90 

do. 

4.0 

7-29-35 

21 

Eliv 

91 

do. 

6.3 

7-29-35 

9 

EH-/ 

92 

do. 

G.O 

7-29-35 

7 

EHv 

9S 

do. 

15.0 

;       7-29-35 

19 

EHt 

94 

do. 

11.4 

7-29-35 

23 

Eliv 

95 

do. 

11.7 

7-29-35 

25 

EHv 

96 

Gran i to 

0.0 

EHv- 

97 

do. 

0.0 

2.0 

7-30-35 

13 

EI-Iv 

98 

■       do. 

0.0 

7.6 

7-S0-35 

27 

EliV 

99 

:  Stratified  drift 

9.7> 

2-17-37 

9 

28 


Records  of  springs 


Spring 
noo 

Owner 

Altitude 
abovo  sea 
level 
\     (feet) 

Topographio 
situation 

J      Source      ; 
formation 

EKv   G 

Ivi.  Ross  off 

90 

Valley 

jSandstone 

EEv  29 

M.  Rossoff 

40 

Base  of  slope 

;Till 

EHv  56 

Lillian  J.  Neivton 

60 

Slope 

;Sandstone 

SHv  57 

Unlaiown 

80 

do. 

!  do. 

29 


in  tovm  of  East  Haven,  Connecticut 


spring 
no* 


EHv  5  Masonry  basin 

EHv  29  ;  Masonry  basin,  2x4x4  feet 

EHv  56  :  Cement  reservoir 

EHv  57  i Masonry  casing 


Yield 

Chloride  '■ 

(gallons 

(parts 

Fluctuation 

a 

per 

(a) 

ninute  )  i 

million)  ; 

Slight 

8  (a); 

B    ; 

'eet 

Efone 

3.5(a) 

7 

do. 

20  (a); 

6    i 

do. 

1    (b): 

10    1 

(a)  Reported  (b)  Estimated 


72« 
50' 


50 


4  1* 
20' 


41* 
IS' 


41* 
20' 


CONN  GnOUNO-WATER  SURVEY  W  PA    NO  29« 
SPONSORSHIP  CONN  STATE    WATER  COUM 
DIRECTION  GEOL  SURV..U50EPT   INTERIOR 


LEGEND 
WELL  • 

SPRING  ? 


41' 
15' 


72* 
SO" 


MAP     OF    EAST    HAVEN.   CONNECTICUT 

SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  &  SPRINGS 

SCALE. 
0  12  5       MILES 


M    M    l-l  T= 


31 


IE 


3 


31 


Elbr     23.  L.  Jlossoff ,  abandoned  drilled  well,  Eact  Haven.  Diameter 
6  inches,  depdi  55.8  foot.  Measuring;  point  is  a  keel  mark  top  of 
casing  at  the  laiid  surface.   The  witer-lDearing  fonnatien  is 
sandstone. 

Water  level  in  feet  below  measuriri;';  poijit 


Date 

Wa 

ter   level 

Date 

Water   level 

Date         Tfater  level 

1935 

June   23 

Jul-     5 

12 

19 

11.35 
12,90 
13.00 
13.17 

1935 

July  2G 

Aug.      2 

9 

16 

12.03 
12.68 
13.02 
15.15 

1935 
!     Aug.    ?/6          13.23 
i                30          13.41 

EKt  70.  H.  Doolittlo,  abandoned  dug-  vrel] ,  on  Silver  Sands  Rd., 
Sast  Haven.  Diameter  36  inches,  depth  16.4  feet,  lloasuring  point 
is  a  keel  mark  on  sharp  edge  of  concrete  tile  2.1  feot  above  the 
land  surface.   The  irater-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Vj'ator  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


■^Yatcr   level 


Date 


later   level 


Date 


.ter   level 


iiUg  . 


Sepi 


Oct. 


Doc. 


19. 
Jan . 


9 
IG 
23 
30 
.  6 
13 
20 

o  , 

4 

11 

18 

25 

1 

3 

15 

22 

29 

5 

12 

19 

26 

56 

2 

9 

16 

23 

30 


16.09 
13.40 
16 .  70 
16.95 
17.05 
Id.  52 
16.67 
16.98 
17.21 
17.40 
17.59 
17.75 
17.87 
17.99 
18.07 
18.13 
17.92 
16.92 
16.69 
16. 56 
16.47 

16.54 
15.47 
15.99 
12.77 
12.87 


1936 
Fob.      6 


21 
27 
5 
12 
19 


1936 


luar. 


CO 

2 

9 
16 
23 
30 

7 
14 
21 
28 

4 

11 

13 

25 

July     2 

g 

15 

22 

30 

^■nci.      7 


May 


Juno 


13.22 

13.48 
12.10 
10.00 
11.90 
10.77 
9.42 
9.97 
9.99 
10.46 
10.74 
11.30 
11.80 
12.30 
12 .  75 
12.97 
12.99 
13.75 
14.11 
13.26 
12.00 
13.18 
13v5o 
13.98 
14.41 
14.  G5 
15 .51 


Au^;.    12 

15.51 

27 

16.24 

Sopt.    9 

16.79 

16 

16.99 

23 

16.06 

30 

15.99 

Oct.      7 

14.45 

14 

14.39 

21 

14.24 

28 

13.93 

Nov.      4 

13.98 

12 

14.27 

17 

14.42 

25 

14.30 

Dec.      2 

14.80 

9 

14.27 

16 

11.44 

23 

10.37 

29 

10 .  84 

193  V 

Jan.      6 

6.95 

14 

11.08 

22 

10.68 

2G 

10.12 

Fob .      4 

10.85 

11 

11.24 

17 

11.43 

32 


Water  level  in  foot  belov;  measuring  point  in  vrell  EJIv  70--Continuod 


Dote 


Water  level 


Date 


'si'ater  level 


Drite 


ITater  level 


19oT 

1937 

1937 

Feb.  25 

11.44 

May  26 

13.05 

Sept. 23 

15.82 

liiXT .        4 

11.70 

June  4 

13.51 

30 

1G.05 

10 

12.06 

9 

13.61 

Oct.   7 

16.28 

24 

10.98 

16 

13.75 

13 

16.48 

31 

li.29 

23 

13.42 

19 

16.66 

Apr .  7 

11.63 

30 

13.41 

Mov.   2 

14.89 

15 

11.76 

July  7 

13.58 

15 

14.55 

21 

11.93 

Aug.  13 

15.37 

29 

13.37 

28 

11.34 

25 

15.28 

Dec.  13 

11.99 

iviay   5 

11.82 

Sept.  2 

15.34 

28 

12.04 

12 

12.30 

8 

15.61 

20 

12.72 

15 

15.70 

^ 

SEv  99.  A.  G.  Co.,  abandoned  dug  well,  on  Silver  Sandis  Rd.,  East 
Haven.  Dicuneter  30  inches,  depth  17.7  feet.  Measuring  point  is  a 
keel  mark  top  of  curb  at  the  land  surface.  The  v/atcr-bearing 
formation  is  stratified  drift. 

Wator  level  in  foet  below  rneasurinr'  point 


Da  to 


Water  level 


Date 


Water  level 


:CCG 


Wator  level 


1937 

1937 

1037 

Feb.  17 

9.31 

Apr .  15 

9.62 

J'j.ne  4 

12.40 

25 

9.23 

21 

9.97 

11.62 

Mar .  4 

9.70 

28 

3.90 

16 

12.82 

10 

10.80 

May   5 

9.60 

23 

12.38 

24 

3,59 

i       12 

10.42 

30 

12.19 

31 

9.17 

!       20 

11.17 

July  7 

12  .44 

Apr .   7 

9.58 

:       26 

11.76 

33 


Records   of  wells 


Altitude 

Ytell          Owner 
no,    I 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  i 

Diameter 
(inches)  \ 

Bm. 

1  j  W.  Lindner 

70 

Dug 

72.0   1 

36 

Hm 

2  ;  Dr.  W.  Munson 

80 

do. 

30.0   1 

48 

Hn 

3  ;  Dr.  W.  Munson 

80 

do. 

25.0   1 

36 

Hm 

4  :  J.  Paolellia 

90 

do. 

22.0   i 

30 

xuh 

5  \  Mrs.  D,  Wildman 

60 

do. 

12,0   1 

35 

ffin 

6  \  W,  Mix 

85 

do. 

13,0 

30 

Hm 

7  i  W,  Batch 

120 

doo 

25.0  \ 

"HsL 

8  :  L,  Munson 

125 

Drilled 

53,0 

l| 

9  I  M.  Wildman 

125 

Dug 

19.8 

24 

Hm 

10  :  S.  Gorraley 

120 

do. 

16.8   i 

36 

Hm 

11  ■  Mrs,  E.  Gormley 

120 

Drilled 

100,0   ■ 

6 

Hm 

12  •  F,  S,  Wessenburg 

85 

do. 

55,0   i 

4 

Hu 

13  ;  A.  Cerrotti 

100 

do. 

90.0       ; 

4 

Hm 

14  ;  Town,  of  Hamden 

80 

Dug 

26.0 

48 

Hm 

15  ]   H.  Peters 

90 

do. 

15,5 

46 

Hm 

16  ;  H.  Peters 

85 

do. 

17,0   1 

30 

Hm 

17  '   H,  Peters 

90 

Drilled 

145.0   1 

6 

Hm 

18  1  R«  Martindale 

80 

Dug 

55.0   1 

36    ; 

Hm 

19  i  Y\r,  Lindner 

70 

do. 

33,1 

12 

Hm 

20  i  H.  E.  ¥;arner 

70 

do. 

30,0   i 

36    1 

Hm 

21  ;  Cemetery 

70 

do. 

31.0   1 

31    1 

Hm 

22  j  D.  W.  Thomas  Inc. 

50 

dOo 

27.0 

17    ; 

Hm 

23  1  J.  Riohetelli 

70 

do. 

23,8 

32    1 

Hm 

24  ;  H,  Peterson 

70 

do. 

24,0 

in  to-wn.  of  Hamden,   Connecticut. 


34 


ITater 

levol 

Chloride    ■; 
(parta 

Depth 

Dato 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

measure- 
ment 

million) 

Hm 

1 

Stratified  drift 

39.0 

12-  7-34 

13 

Hm 

2 

do. 

21.9 

12-   7-34 

7 

Hm 

3 

do. 

20.9 

12-   7-34 

Ifa 

4 

do. 

18.5 

12-   7-34 

20 

Ifrn 

5 

do. 

6.9 

12-   7-54 

8 

ILni 

6 

Sandstone 

1.5 

12.0 

12-   7-34 

8 

Hm 

7 

do. 

5.0 

15.0 

12-   7-34 

Bm 

8 

do. 

10.0 

15.0 

12-   7-34 

15 

Em 

9 

Till 

12.0 

9.8 

12-   7-34 

11 

Pin 

10 

do. 

10.8 

12-   7-34 

17 

Hm 

11 

Sandstone 

10.0 

2G,0 

12-   7-34 

16 

Hm 

12 

do. 

3.0 

1.0 

12-   7-34 

10 

Hm 

lo 

do. 

4.0 

74.9 

12-12-34 

7 

Kn 

14 

Stratified  drift 

21.0 

12-12-34 

10 

Ifoi 

15 

do. 

7.4 

12-12-34 

10 

lim 

16 

do. 

8 

Em 

17 

Sandstone 

14.0 

13.0 

12-12-34 

21 

Hra 

18 

Stratified  drift 

43.0 

12-12-34 

7 

Hm 

19 

do. 

2o.l 

12-12-54 

6 

En 

20 

do. 

22.0 

12-13-34 

Hin 

21 

do. 

24.7 

12-13-34 

22 

Hm 

22 

do. 

23.9 

12-13-34 

13 

En 

23 

do. 

19.8 

12-13-34    • 

48 

Hm 

24 

do. 

17.0 

12-13-34 

35 


Records  of  wollt 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(foet) 


Diametor 
(inches ) 


Hm  25  ;  A.  E,  Hayward 

lin  26  ]   R«  Laporte 

Htn  27  ;  R.  Laporte 

Hm  28  \  Hamden  Bank 

Hm  29  ^  F.  Cocco 

Hm  30  ^  S.  L.  Straw 

Hm  31  :  J.  Gaul 

Hm  32  i  G,  Rentell 

Hm  33  ;  L.  Warren 

Hm  34  ;  Unkno-VTO. 

Hm  35  '  Unknown 

Hm  36  ^  J.  Fox 

Hm  37  :  B.  Eiinis 

Hm  39  :  A,  L.  Smith 

Hm  40  ^J,   Maselli 

Hm  41  ;  J,  Sil 

Hm  43  ^  P.  Dadio 

Hm  44  ;  J,  luliano 

Hm  45  :  J.  luliano 

Hm  46  :  S,  Downerowicz 

Hm  47  ^  S,  Dovmerowicz 

Hm  43  I  J,  Rosdalo 

Hm  49  i  L.  Mikoiinski 

Hra  50  :  E.  Paior 


70 
70 

75 
70 
70 
60 

50 
95 
95 

95 

90 

75 

70 

75 

80 

95 

260 

280 

280 

280 

280 

285 

260 

270 


Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 


Dug 


do. 

do. 
Drillod 

do. 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drillod 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 


25*0 
12.4 
75,0 
25*0 
34,0 
58,0 
12,0 
145,0 
20.0 
36.0 
13,6 
65.0 
100.0 
180.0 
60,0 
10,3 
12,5 
16,0 
85,0 
30.0 
22,0 
24,0 
14,0 
17.0 


36 
32 

6 

24 

18 

6 

36 

6 

30 

36 

18 

6 

6 

3 

5 

48 

36 

30 

6 

36 

42 

30 

36 

48 


in  town  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 


26 


Hater 

level 

Chloride  '; 
(parts 

Uep-ch   ; 

Date     1 

YJell 

Source 

Depth 

below   ; 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- i 

million) ; 

bedrock 

surface  ; 

ment    i 

(feet) 

(feet) 

Hm  25 

;  stratified  drift 

16.8 

12-13-34  : 

37 

Hm  25 

:  Till 

12.4 

7.0 

12-13-34 

38    \ 

Hm  27 

;  Sandstone 

12.0 

10.0 

12-13-34 

Hm  23 

Till 

9.9 

12-13-34 

15 

Hm  29 

;  Stratified  drift 

22.0 

12-14-54 

13     1 

Hm  30 

:  Sandstone 

14     1 

Hm  31 

\   Stratified  drift 

i     8.0 

12-14-34 

11 

Hill  32 

Sandstone 

5.0 

10 

Hm  33 

;  Till 

1     5.8 

12-14-34 

52     \ 

ffin  34 

do- 

i  34.0 

I    14.0 

12-14-34 

32 

Hm  30 

do. 

7.8 

12-14-34 

11 

Hm  36 

^  Sandstone 

1   20.0 

1    14.0 

12-14-34 

18 

Hm  37 

do. 

\          15.9 

12-15-34 

9 

Hn  39 

do. 

1   15.0 

1    50.0 

\     12-1G-34 

7     \ 

Hm  40 

do. 

I   10.0 

20.0 

:  12-18-34 

\           12 

Hm  41 

i  Till 

1   10.0 

3«3 

i  12-13-34 

7 

Hm  4-S 

do. 

1     5.3 

i  12-13-34 

13 

an  44 

do. 

1     7.4 

\     12-13-54 

27 

Hm  45 

;  Sandstone 

0.0 

28 

Ifa  C-6 

:  Till 

1      6~ 

Hm  47 

do. 

1    12.0 

\     12-18-34 

3     ■ 

Hm  48 

do. 

1    12.0 

;  12-1C-34 

33 

an  49 

do. 

\           6.8 

:  12-20-34 

14 

Hm  50 

]   do. 

5.0 

;  12-20-34 

9 

37 


Records  of  wells 


Well 


no, 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(fest) 


Diameter 
(inches ) 


Hm 

51 

E, 

Paier 

Hm 

52 

F. 

Baumgardt         \ 

Hni 

53 

s; 

Mikolinski 

Hni 

54 

s. 

Mikolinski 

Hm 

55 

New  Haven  Water  Co. 

Hm 

56 

G. 

Dadio             : 

Urn 

57 

J. 

Mikolinski 

Hm 

58 

F„ 

M,  Morrow 

Hm 

59 

c. 

H,  Mimson 

Hn 

60 

c. 

H.  Munson 

Hm 

61 

c. 

H,  Munson 

Hm 

62 

A. 

Demi  on 

Hm 

64 

Mr 

s.  J,  Gorham 

Hm 

65 

llr 

s.  J.  Gorham 

Hm 

66 

IT. 

G.  Dorman 

an 

67 

:  G. 

Remington 

Hm 

69 

c. 

McGinn 

Hm 

70 

J. 

Fuchior 

ffin 

72 

■  0. 

Munson 

Hm 

73 

w. 

Benham 

Hm 

74 

J. 

Green 

Hm 

75 

p. 

Kopganski 

Hm 

76 

p. 

Kopganski 

Hm 

77 

J. 

Ziballinski       1 

280 
285 
235 
285 
280 
245 
245 
200 
240 
200 
200 
240 
240 
240 
240 
340 
240 
250 
280 
285 
300 
290 
320 
320 


Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

doo 
Drilled 

do. 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 


75.0 
90»0 
13.0 
20,0 
21.0 
212.0 
10.5 
75.0 
13.0 
16.0 
12,0 
44.0 
92.0 
70.0 
30.0 
26.0 
23.0 
20,0 
14,0 
65.0 
23.0 
18.0 
15.0 
20.0 


6 

6 

24 

24 

36 

6 

18 

6 

36 

36 

18 

6 

6 

6 

6 

36 

36 

30 

42 

6 

42 

42 

42 

42 


38 


in  town  of  Ilarnden,   Connecticut   -  Continued 


no. 


Source 

formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feot) 


TJater 
liepth 
beloTiT 
land 
surface 
(feet) 


lovol 
Date 


of 
mea sure- 
mo  nt 


Chloride 
(parts 

per 

million) ; 


Hm 

51   ; 

Sane  stone 

Hm 

52    ^ 

do. 

Hm 

53 

Till 

I&n 

5C. 

do. 

ilm 

55 

do. 

lim 

56 

Sandstone 

Hm 

57 

Till 

an 

58 

Sandstone 

ilm 

59 

Till 

lim 

60 

do. 

Hm 

61 

do. 

Hm 

62 

do. 

Hm 

64 

Sandstone 

Ifa 

65 

do. 

Hm 

66 

do. 

Hm 

67 

Till 

ILm 

69 

do. 

an 

70 

do. 

Hm 

72 

do. 

lim 

75 

Sandstone 

Ifa 

74 

Till 

lim 

75 

do. 

lim 

76 

do. 

lim 

77 

do. 

8.0 

5.0 


0.0 


>0.0 


0,0 

0.0 

0.0 

26.0 

20.0 

15.0 


12.2 
o5.0 
6.8 
10.0 
12.0 

12.0 
30.0 

7.0 
13.0 

3.3 
24.0 


3.0 

6.0 
7.0 

10.5 

3.0 

12.0 


12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 

12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 
12-20-34 
12-21-34 


12-21-34 

12-21-34 
12-30-34 

12-31-34 

12-31-34 

1-  1-35 


37 
17 
20 
42 
24 
9 
83 
38 


12 

9 

11 

32 

12 

5 

9 

13 

10 

58 

7 

24 


39 


Records  of  wolls 


Altitude 

above  sea 

Woll   !       Owner 

level 

Type 

Depth 

Diametar 

no. 

(foot) 

(foot) 

(inches) 

Hm  78  J,  Ziballinski 

300 

Dug 

20,0 

48 

Hm  79  ';  W.  Cieicsailski 

300 

doo 

15,0 

3 

Hm  80  :  M.  0.  Gorham 

220 

do. 

18,0 

36 

Hm  82  ;  R.  Moginn 

290 

do. 

25.0 

42 

Hm  84  ;  C,  Lewis 

327 

Drilled 

130.0 

6 

Hm  85  1  Fo  J,  Lewis 

320 

do. 

160.0 

6 

Hm  86  W.  Hendingor 

300 

do. 

168.0 

Hm  87  ;  W,  Hendinger 

300 

Dug 

20.0 

42 

Hm  88  ;  S.  Bartha 

260 

do. 

17.0 

36 

Hm  89  :  L,  Bradley 

260 

do. 

19.0 

48 

Hm  90  ^  E.  Warner 

240 

do. 

18.0 

48 

Hn-i  91  ^  P.  Hanson 

160 

Drilled 

65,0 

6 

Hm  92  ;  Dunbar  Community  Hall 

180 

dOo 

110,0 

6 

ffin  93  ;  Dunbar  School 

180 

do. 

87.0 

6 

Hm  94  ;  T.  Thompson 

180 

do. 

50.0 

6 

Hm  95  :  P,  Delvecchia 

190 

do. 

115,0 

6 

Bm     96  ■  P.  Delvecchia 

200 

Dug 

23,0 

42 

Hm  97  ;  C.  Thompson 

215 

Drilled 

160,0 

6 

Hm  98  :  B.  E,  Benham 

■  160 

do. 

88,0 

Hm  99  i  L.  Benham 

90 

do. 

90,0 

6    1 

lim  100  :  Hamden  Bank 

80 

do. 

160,0 

6    ! 

Hm  101  '  G.  F.  Moyers 

70 

Dug 

15,0 

36 

Hm  102  ;  H.  P,  Lynteen 

75 

Drilled 

35.0 

6 

Hm  103  ;  J.  N,  S or ens on 

75 

do. 

80.0 

5 

in  town  of  Ilamdon.    Connecticut   -   Continued 
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V'atei- 

level 

Chlorido 

Depth 

Da  to 

(part. J 

V7ell 

Source 

Depth 

heloi/    ; 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land    i 

measure-  ; 

million) 

bedrock  : 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Hm  78 

Till 

13.5 

1-  1.-35 

38 

Hm  79 

do. 

36 

Hm  80 

do. 

9.0 

12-31-34 

12 

Hm  82 

do. 

20.0 

14 

Hra  84 

Sandstone 

11 

Hm  85 

do. 

12.0 

50.0 

1-  1-35 

37 

Hm  06 

do. 

0.0 

11 

Hm  87 

Till 

IS.O 

Hra  8G 

do. 

8.4 

1-  1-35 

26 

Hm  89 

do. 

11.0 

1-  1-35 

77 

'Aa     90 

Sandstone 

6.0 

9.0 

1-  1-35 

15 

ilm     91 

do. 

7.0 

11 

Hk  92 

do. 

15.0 

!     12 

Hin  93 

do . 

2.0 

\              9 

Hm  94 

do. 

0.0 

1     13 

Hm  95 

do. 

15.0 

80.0 

1-  2-35 

\           39 

I-Im  96 

Till 

8,0 

1-  2-35 

\           21 

Hin  97 

Sandstone 

i   30.0 

\           52 

Hm  98 

do. 

i   15.0 

j      9 

Hm  99 

do. 

9 

Hm  100 

do. 

1   20.0 

• 

1     12 

Km  101 

Stratified  drift 

7.5 

1-  2-35 

11 

Hm  102 

Sandstone 

j   20.0 

3.0 

1-  2-35 

13 

Hm  103 

do. 

!     15 

41 


Records  of  wellj 


Well 
no. 


Owner 


Hni  104 

F, 

Feuhier 

Hm  105 

J. 

Tuttle 

lin  108 

G. 

Russell 

Hm  110 

L. 

P,  Kli'ng 

Hra  111 

L. 

P.  Kling 

Hm  112 

G. 

Lo  Wetraore 

Rm  113 

G. 

Kiefer 

Hra  114 

G. 

Kiefer 

Hm  117 

G. 

Slack 

Hra  118 

H. 

Slack 

Hm  119 

Mr 

s,  R.  Mix 

Hm  120 

J. 

Iverson 

Hm  121 

A. 

Nelson 

Jim  12?, 

G. 

Dorman 

Hm  123 

M, 

H.  Ullerup 

lira  124 

L. 

Warner 

ii.  125 

L. 

Warner 

ILm  126 

B. 

Karpinski 

Hm  127 

B. 

Karpinski 

Hm  12B  ■ 

T. 

Pascarelli 

Hm  129  : 

s. 

Be  Kozipski 

Hm  130  i 

F. 

Guorino 

Ra  131  : 

c. 

Vfliito 

Hm  134  : 

c. 

Hilderbrandt 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


80 
80 
80 
80 
140 
160 
180 
180 
80 
100 
120 
130 
140 
140 
160 
120 
100 
100 
100 
100 
100 
280 
280 
360 


Depth 
(feet) 


Drilled 

42.0 

do. 

.     80.0 

Dug 

12,0 

Drilled 

50.0 

Dug 

21.7 

do. 

14,3 

do. 

19.0 

Drilled 

203,0 

doo 

89,0 

do. 

102,0 

Dug 

26.6 

Drilled 

164.0 

do. 

85.0 

Dug 

23.0 

Drilled 

96,0 

do. 

85.0 

Dug 

20.0 

do. 

17.0 

do. 

12.0 

do. 

11.4 

do. 

16,5 

do. 

12.0 

do» 

15.0 

Drilled 

40.0 

Diameter 
(inches ) 


6 

6 

30 
6 
36 
24 
24 
6 
6 
6 
30 
6 
6 
42 
6 
6 
24 
36 
30 
24 
24 
24 
42 
6 


42 


in  town  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 


YIell 
no. 


Source 
formation 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


V/ater      level 


Depth' 

'belcv;' 

land 

surface 

(feet) 


Dute 

of 
raeasure- 

:Tient 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


Hm  104  \   Sandstone 

Hm  105     do. 

Hm  108  i  Stratified  drift 

Hm  110  :  Sandstone 

Hm  111  ■   do. 

I&n  112  \   Till 

Hm  113  .       do. 

Hm  114  i  Sandstone 

Hm  117  :   do. 

Hm  118  i   do. 

Hm  119  '   Till 

Hm  120  ;  Sandstone 

Hm  121  ;   do. 

Hm  122  :  Till 

Hm  123  :  Sandstone 

Hm  124  I   do  = 

Hm  125  '  Till 

aa  126  I  Stratified  drift 

Hm  127  \       do. 

Hm  128  :   do. 

Hm  129     do. 

Hm  130  ;   do. 

ttm  131     do. 

Hm  134  '-  Sandstone 


20.0 
5.0 


25.0 

40.0 

26.6 

0.0 


22.0 
0.0 


5.0 
40.0 
13.5 

8.3 
14.0 


17.6 


12.0 
22,0 

12.0 

10.6 

G.O 

5.4 


10.0 


9.0 
30.0 


1-  4-35 
1-  4-35 
1-  4-35 
1-  4-35 
1-  4-35 


1-  4-35 


1-  7-35 
1-  7-35 

1-  7-35 
1-  7-36 
1-  7-35 
1-  7-35 
1-  7-35 

"  o-ob 
1-  8-35 


19 
33 

25 
9 
9 

14 
9 

19 
28 
10 
25 
21 
31 
IS 
17 
12 
12 
12 
12 
■  4 

5 

63 
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Rocords  of  wolla 


Well 
no. 

a-a 

135 

Hm 

136 

Hra 

137 

an 

138 

Hm 

139 

Hm 

140 

Hm 

141 

Hm 

142 

Hm 

144 

Hm 

145 

an 

146 

Hm 

147 

Hm 

143 

Hm 

149 

Hra 

150 

Hn\ 

151 

Km 

152 

Hm 

153 

Hm 

154 

Hm 

155 

Hm 

15G 

Hm 

157 

I-Im 

158 

Hm 

159 

Oi/mer 


Altibudo 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(foot) 


Diameter 
(inches) 


J,  Schimld 
C.  Kirk 
Remington 
L.  Smith 
L,  Warner 

A,  Sheppard 
G,  Warner 
C.  McLean 

B,  A,  Wooding 
Mrs.  Benham 

C,  P,  Lovig 
W,  Hignett 

E,  Sherman 
M,  S.  Holmes 
M,  S,  Holmes 
Ho  M.  Fowlor 

D,  Cooper 

G,  L»  Bletkosloo 

F,  0,  Schutzka 
A,  Rosch 

E,  LGvenbergor 

G,  S,  Espesita 
W,  Baldwin 

N.  Benson 


380 

Drilled 

340 

do. 

320 

Dug 

325 

Drilled 

270 

Dug 

250 

do. 

260 

do* 

260 

do. 

80 

do. 

80 

do. 

180 

do. 

180 

Drilled 

140 

do. 

140 

do. 

150 

Dug 

200 

Drilled 

280 

Dug 

220 

do. 

230 

do» 

200 

do. 

160 

Drilled 

140 

Dug 

120 

do. 

120 

dOo 

25,0 
79,0 
23»0 
80.0 
15,5 
12.0 
13.0 
12,0 
48.0 
IG.O 
20.0 
145.0 
70.0 
50.0 
19.0 
56.0 
21.5 
23.0 
25.0 
24.0 
43.0 
16.0 
15,0 
17.0 


6 

30 
6 
42 
30 
48 
36 


36 
6 
6 

6 
48 

6 
30 
30 
36 
36 

6 
35 
30 
33 


in  town  Hamden,  Connecticut  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 
to 

i   bedrock 
(feet) 

Water 

Isvel 

Chloride  i 

Well 
no. 

Deptli 

below 

land 

surface 

(feet) 

n.„tQ 

of 

measure- 
ment 

(parts 
per 

million) : 

Hm  135 

;  Sandstone 

21.0 

1-  8-35 

40     ; 

Hm  136 

do. 

9.0 

6 

Hm  137 

do. 

10.0 

13.0 

1-  9-35 

17 

Ifci  138 

do . 

15.0 

6 

Hm  139 

;  Till 

15.5 

9.3 

1-  9-35 

8     1 

an  140 

i  Stratified  drift 

7.0 

1-  9-35 

!      9 

Hm  141 

Till 

12.0 

:     7.0 

1-  9-35 

48 

Hm  142 

do  = 

5.0 

1-  9-35 

5 

Htn  144 

;  Stratified  drift 

46.0 

1-  9-35 

Hm  145 

do. 

11.0 

1-  9-35 

Em  146 

^  Till 

12.0 

1-  9-S5 

44 

Hm  147 

;  Sandstone 

20.0 

20.0 

1-  9-35 

36 

Bm   148 

do. 

20.0 

5 

Ife  149 

do. 

10.0 

3 

Hm  150 

'   Till 

8.0 

1-11-3G 

Hm  151 

;  Sandstone 

Hm  152 

do. 

2.0 

12.5 

1-11-35 

7 

Hm  153 

\  Till 

10.0 

1-11-35 

5 

Hm  154 

do. 

15.0 

1-11-35 

19 

Hm  155 

do. 

12.0 

1-11-35 

5     • 

Hiii  156 

•  Sandstone 

1.0 

26.0 

1-11-35 

11    i 

flm  157 

.  Stratified  drift     ^ 

12.0 

1-11-35 

8     • 

Hit.  158 

do.                i 

11.0 

l~ll-o5 

7 

Hm  159 

Till            i 

10.0 

1-11-35 

11 
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Records    of  wcllo 


Altitude 

Woll" 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  '■■ 
(inches)  i 

Hm  160 

.  C,  Wetmore 

220 

Drilled 

110.0 

6 

flm  161 

■  A.  Mills 

200 

do. 

100.0 

6   i 

Hni  162 

;  W,  Gainer 

190 

do. 

37.0 

6 

Hm  163 

;  F.  Kirk 

200 

Dug 

27,0 

30 

Hra  164 
Hm  166 

^ Mix  District  Vol. Fire 
Co. 
■  N,  Wetmore 

220 

220 

Drilled 
Dug 

70tO 
11.0 

6 
30 

Hm  167 

:  M,  Kaufman 

240 

do. 

16,7 

30 

Hm  168 

;  R,  Floiott 

340 

Drilled 

50.0 

6 

Hm  169 

;  H.  Shepard 

300 

Dug 

28,0 

30 

Hni  170 

Mrs.  H.  Yale 

260 

do. 

13,0 

24 

Hm  171 

;  H.  G.  Yale 

200 

do. 

26.0 

Hm  173 

L.  Ziolkowski 

250 

Drilled 

75.0 

6 

Ha  174 

■  F.  W.  Dickerman 

400 

Dug 

17,6 

30 

Hm  175 

;  F.  W,  Dickerman 

400 

do. 

14,8 

30 

ttm  180 

;  G.  S.  Meder 

500 

do. 

18.0 

24 

Hm  181 

:  J«  Beaver 

560 

do. 

29.0 

30 

Hra  182 

;  Ao  Podgawaito 

560 

do. 

24,0 

30 

Hn  185 

;  C,  Warner 

530 

do. 

16. 0 

24 

Hm  184 

A,  Eibensteinei 

520 

do. 

10,0 

30 

H;a  185 

J,  Busher 

360 

do. 

13.5 

30 

Hm  186 

L,  E.  Joyce 

300 

Drilled 

50.0 

6 

Hin  187 

L«  E,  Joyce 

300 

do. 

67,5 

6 

Hm  180 

B.  A.  Jfjyc:e 

280 

Dug 

19,0 

30 

lia  liJO 

C.  Johnson 

320 

Drilled 

75,0 

6    \ 
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in  tovm  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 


"Vater 

level 

Chloride  •■ 

Depth 

Date 

(parts 

"Veil 

Source 

Depth 

belov/ 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million): 

bedrock  ^ 

surface 

ment 

(feet) 

(foat) 

Hm  160 
Hm  151 
Hm  162 
Ifci  163 
Hn  164 
Hm  166 
Hh  167 
Em  168 
Hm  169 
Hm  170 
Hn  171 
Hm  173 
Hm  174 
Hm  175 
Hra  180 
lim  181 
ISn  182 
Hn  133 
Hm  134 
Hm  185 
Hm  136 
Kn  187 
Hm  189 
Hra  130 


Sandstone 

do. 

do. 
Till 

Sandstone 
Stratified  drift 

do. 
Sandstone 
Till 
Stratified  drift 

do. 
Sandstone 
Stratified  drift 

do. 
Till 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 
Sandstone 

do. 
Till 
^Jandstone 


15.0 


12.0 


8.0 


25.0 


29.0 


25.0 
18.0 

12.0 


18.0 
14.0 

3.0 
2.5 

21.0 

25.0 

11.3 

9.0 

12.0 

22.0 

11.0 

5.4 

3.0 


15.0 


1-11-55 
1-11-35 

1-11-35 
1-11-35 

1-11-35 

1-14-35 

1-14-35 
1-14-:j5 
1-14-35 
l-14~L.o 
1-14-35 
1-14-35 
1-14-35 
1-15-3G 


1-15-35 


7 
6 

13 
8 

15 


4 

6 

6 

25 
5 

10 
5 

25 

40 
8 

76 

8 

12 
6 
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Reoordo   of  Vtrells 


Altitude  : 

Well 
no. 

Oi/vner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  ^ 

Diameter ■ 
(inches) : 

Hnt  191 

;  Arvid  &  Ekblad 

350 

Dug 

34.0 

24 

Hm  193 

A,  Marenholz 

280     i 

do. 

22.0 

30    1 

Hn  195 

;  Co  Andrews 

200 

do. 

25.0 

36 

Hm  196 

A,   Doolittle 

220 

Drilled  : 

50.0 

6 

Ifa  198 

■Mrs,  F.  Peck 

160 

Dug 

26,5 

30 

Hra  199 

; C.  E,  Shepard 

230 

do. 

14,5 

24    i 

Hm  200 

':  C.  E.  Shepard 

1     230 

Drilled  : 

60,0 

6 

ffin  201 

;  F,  E,  Dickerman 

i     240 

Dug 

18.0 

24    i 

Hm  202 

:  A.  D.  West 

1     220 

do. 

18.3 

30 

lU   203 

:  0,  Marenholz 

r     160 

doo 

15,0 

30    1 

Hn  204 

■  H.  Dicks 

1     150 

Drilled  : 

85.0 

6    i 

Hm  205 

E,  H.  Young 

1     150 

Dug      1 

29,0 

Hm  206 

Co  L«  Baldwin 

1     140 

do. 

30.0 

Hm  207 

:  C,  L.  Baldwin  _ 

120 

do. 

18.0 

Hm  208 

;  G,  Phram 

1     120 

do. 

33,0 

Ha  209 

:  R.  McGuire 

i     125 

do. 

30,0 

Ife  210 

;  G,  Strambach  Jr. 

1     120 

Drilled 

50,0 

6 

Hm  211 

\  H.  A,  Webb 

1     110 

Dug 

21.7 

36 

Hn  212 

H.  A,  Wobb 

1     120 

do* 

34.0 

36 

Hm  213 

■  J.  H,  Hallgren 

;     140 

do. 

20,0 

30 

ife-),  214 

;  J.  Russo 

i     140 

do. 

24,0 

30    1 

Hm  213 

1  H.  H.  Bradley 

1     120 

do. 

30,5 

30    ■ 

IM  219 

:  G.  Yspen 

1     120 

do. 

24,8 

30 

Hm  220 

:  G,  H,  Dudley  Estate 

1     125 

do. 

31,0 

in  to-vm  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 
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Water 

lovel 

Chlorido  j 
(parts    j 

Depth 

Date 

Yfell 

Source 

Depth 

below 

of 

per     j 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) i 

bedrock 

surface 

moiit 

(feet) 

(feet) 

lira  191 

Stratified  drift 

27*0 

1-15-35 

15    1 

Hm  193 

d<j. 

11.0 

1-15-35 

11 

Hn  195 

Till 

17 

! 

PLm  196 

Sandstone 

15.0 

i 

8     \ 

Hm  3.98 

Till 

11.5 

1-16-35 

6 

lim  199 

Stratified  drift 

7.5 

1-16-35 

9 

Ilm  200 

do. 

6.0 

1-16-35 

5 

Hm  201 

Till 

7 

Hm  202 

do. 

11.3 

1-16-35 

8 

Hm  203 

do. 

9.0 

1-16-35 

4 

Hm  204 

Sandstone 

0.0 

6 

Hm  205 

Stratified  drift 

•  25.0 

1-21-35 

lin  206 

do. 

20.0 

1-21-35 

Ifo  207 

do. 

14.0 

1-21-35 

Hm  208 

do. 

29.0 

1-21-35 

lim  209 

do. 

20. 0 

1-21-35 

Hm  210 

Sandstone 

15.0 

8 

Hm  211 

Stratified  drift 

13.0 

1-21-35 

6 

lin  212 

do. 

21.4 

1-21-35 

6 

Hm  213 

do. 

4 

Hm  214 

do. 

19.0 

1-21-35 

6 

ILm  21 C 

do. 

24.6 

1-21-35 

Hm  219 

do. 

18.5 

1-21-35 

6 

Ifin  220 

fio» 

28.0 

1-21-35 
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Records   o.C'  wellu 


Altitude 

above  sea 

Well 

O-vmer 

level 

Type 

Depth 

Diameter  ■ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  i 

ffia  221 

:   G. 

H.  Dudley  E 

state 

120 

Dug 

28,3 

42 

Hm  222 

■.   E. 

G.  Diggles 

90 

do. 

25.0 

24    1 

Hni  223 

•  L. 

W.  Ailing 

120 

do. 

28,0 

30 

ffin  224 

•  R. 

H.  Esbell 

120 

do. 

24,0 

30 

Ilm  225 

;  A. 

Atwood 

110 

do. 

17,0 

Hm  226 

:  ^• 

S,  Buttenworth 

120 

Drilled 

65,0 

6 

Hia  227 

'   0. 

F,  Hut chins 

on 

160 

Dug 

14.0 

33 

Hm  228 

:    E. 

Doolittle 

150 

do. 

15.0 

30 

Hn^  229 

;  w. 

Barchard 

185 

Drilled 

65.0 

6 

Efci  230 

\   A. 

Gibertoni 

200 

Dug 

15,0 

30 

Hm  231 

-   A. 

Preston 

90 

do. 

14,0 

33    i 

lim  232 

Mr 

s,  G.  Todd 

90 

do. 

22.0 

30 

Hni  233 

:  H. 

Stillman 

90 

Drilled 

70,0 

I                 6 

ffin  235 

:  W. 

H.  Thor 

100 

Dug 

18,5 

30 

an  236 

1  J. 

Montgomery 

85 

Drilled 

110.0 

6 

Hni  237 

;  Mountain  Glen 

Farm 

125 

do. 

125,0 

6 

Hm  239 

W, 

Williams 

140 

Dug 

30.0 

36 

an  241 

J. 

Sullivan 

80 

Drilled 

30,0 

6 

Hrn  242 

J. 

Zabzillie 

60 

Dug 

11.0 

30 

Hm  244 

H. 

Dickerman 

100 

Drilled 

110.0 

s 

Hm  246 

A. 

McKeown 

90 

Dug 

33,0 

Ifoi  247 

E. 

G,  Ivos 

90 

do. 

44,0 

Fm  248 

c. 

H,  Jacobs 

75 

do. 

30.0 

an  249 

R. 

Koyon 

80 

Drilled 

96,0 

50 


in  town  of  Hamden, 

Connecticut 

-  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

V"a';3r 

j.nvei 

Chloride  ! 

Well 
no. 

Dnp-:;ii 

below 

land 

surface 

(feet) 

W.te 
of 
measure- 
ment 

(parts 
per     i 

million) : 

Hm  221 

Stratified  drift 

21.5 

1-21-35 

12     1 

Hm  222 

do. 

19.0 

1-22-55 

11 

Hm  223 

do. 

25.0 

1-22-35 

Hm  224 

do. 

14 

Hm  225 

do . 

14.0 

1-22-35 

Hm  226 

Sandstone 

2.0 

6     ; 

Hm  227 

do. 

10.0 

10.0 

1-22-35 

'8     ■ 

ffin  228 

Till 

12.0 

10.0 

1-22-35 

5 

Hm  229 

Sandstone 

25.0 

4 

Hm  230 

Stratified  drift 

10.0 

1-22-35 

8 

Bm   231 

do. 

10.0 

1-22-35 

6 

Hm  232 

do. 

16.0 

1-22-35 

Hm  233 

Sandstone 

15.0 

6 

Hm  235 

Till 

16.0 

10.5 

1-23-35 

7 

Hm  236 

Sandstone 

18.0 

7 

Hm  237 

do. 

Hm  239 

Till 

19.4 

1-23-35 

5 

Hn  241 

Sandstone 

4.0 

7 

Hm  242 

Till 

5.0 

1-23--35 

6     i 

Hm.   244 

Sandstone 

48.0 

1-23-35 

5 

Hm  246 

Stratified  drift 

27.0 

1-22-35 

Hm  247 

do. 

38.0 

1-22-35 

Hin  248 

do. 

Bin  249  i 

Sandstone 

30.0 
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Records   of  wellj 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owier 

level 
(feet) 

Typo 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches) 

Hra  250 

H,  Burns 

90 

Dug      i 

37,0 

Hm  251 

G,  Ives 

90 

do. 

33,0 

Hm  252 

Leddy 

70 

do. 

14.0 

ftn  253 

Basset 

80 

do. 

34,0 

Hm  254 

Welch 

60 

do. 

15,0     ; 

Hm  255 

F,  Brackett 

80 

Drilled  \ 

80,0 

6 

Hm  256 

St,  Mary's  Church 

80 

Dug 

33,0 

•  1 

lim  257 

War ley 

180 

Brilled 

44.0 

6 

an  258 

G.  Anderson 

120 

Dug; 

25.0 

Hm  259 

W.  F.  Flaherty 

180 

Drilled 

56.0 

6 

Hm  260 

Mrs,  E.  Reinhart 

180 

do. 

40,0 

6 

Hei  2G1 

J,  Meder 

140 

do. 

76,0 

6    \ 

Hm  262 

I,  Cohen 

100 

Dug 

19.0 

30   i 

Hm.  263 

H,  Philips 

100 

do. 

31.0 

30    \ 

Era   264 

B.  Santillo 

150 

Drilled 

80.0 

6    ; 

Ifoi  265 

American  Mills  Co, 

60 

Driven 

2*   1 

Hm  266 

American  Mills  Co. 

60 

Dug 

33,0 

30    i 

Hm  267 

J,  Gunthor 

140 

Drilled  ; 

74.5 

6 

Hm  268 

D.  Beechill 

120 

do. 

80,0 

6 

Hm  269 

F.  Gaul 

120 

do. 

90.0 

6 

Hm  270 

J.  Rutin 

120 

Dug 

25,0 

33 

Hm  271 

C,  Smith 

125 

do. 

22.0   1 

30    - 

Hm  272 

Lydia  Basset 

120     I 

do. 

14.0 

30 

Hm  273  ^ 

L,  Basset 

120 

Drilled 

90,0 

■  6 

in  tcjwn  of  Hainden,    Connecticut   -   Continued 
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Source 

fornation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

'I'Vater 

level 

Chloride  1 
(parts    1 

por 

million) \ 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 
of 
raoasure- 
mont 

Hm  250 

Stratified  drift 

32.0 

1-2G-35 

Ifci  251 

do. 

30.0 

1-28-35 

Hm  252 

do. 

8.0 

1-28-35 

Hra  253 

do. 

31.0 

1-28-35 

Hm  254 

do. 

13.0 

1-28-35 

Hm  255 

Sandstone 

Hm  256 

Stratified  drift 

33.0 

25.0 

1-28-35 

Hm  257 

Sandstone 

Hm  258 

Till 

18.0 

1-22-35 

Hm  259 

Sandstone 

3.0 

5 

Hm  260 

do. 

10.0 

7 

Hm  261 

do. 

7.0 

8 

ILa  262 

Till 

12.0 

1-28-55 

15 

Hm  263 

Str:-.tified  drift 

24.5 

26.0 

1-28-35 

18 

Hm  264 

Sandstone 

18.0 

5 

Hm  265 

Stratified  drift 

18 

Hm  266 

do. 

20.0 

1-28-35 

lim  267 

Sandstone 

15.0 

25.5 

2-  4-35 

7 

ffin  268 

do. 

15.0 

5 

Hm  269 

do. 

18.0 

65.0 

2-  4-35 

Hm  270 

Till 

13.0 

16.0 

2-  4-55 

7 

Hm  271 

do. 

13.0 

2"  4-35 

11     \ 

Hm  272 

do. 

6.0 

2-  4-35 

Hm  273 

Sand  stone 

15.0 

8 
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Records  of  wells 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


an  274 

Mrs,  W.  Schiffir 

Hm  275 

J.  McCrabe 

lim  277 

J,  Shortniewizz 

Hm  270 

F.  Maltaslati 

Hm  279 

J.  Carfo 

Hm  280 

Stiles 

Hm  281 

L,  Puzzi 

Hm  282 

J,  Castiglioni 

Hm  283 

North  Haven  Bank 

Hm  204 

H.  E.  Berger 

Hra  285 

T,  Ehle 

Hm  236 

F.  S,  Shares 

Hm  287 

Unknoim 

Em  288 

0,  Tanginelli 

Hra  289 

F,  Shares 

ftn  291 

F,  Shares 

Hm  292 

J.  tiilo 

ffin  293 

Sanderson  Estate 

Hm  294 

Shares  Brick  Yard 

Ilm  295 

Shares  Brick  Yard 

Hm  296 

G.  B.  Price 

Hm  297 

S.  Davis  Estate 

Hm  298 

So  Davis  Estate 

Hm  299 

W.  Vimittler 

120 
100 
80 
20 
40 
10 
30 
30 
15 
40 
60 
60 
20 
30 
50 
20 
10 
20 
20 
20 
15 
100 
100 
100 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do» 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Driven 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

do. 


25,0 
99.5 
14.0 
52,0 
35,0 
13.2 
15.0 
9,0 
12.0 
65,0 
12.0 
14,0 
20.0 
18.1 

119.0 
14.0 
7.0 
10.0 
75.0 
18.0 

120,0 
10.0 
11.0 
12.0 


30 

6 

21 

6 

6 

30 

30 

30 

30 

6 

30 

30 

30 

30 

6 

33 

30 

30 


2* 


3.3 

6 

30 


in  town  of  Handen,  Connecticut  -  Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

\i^r:°r 

aev:!L 

Chloride  ; 
(parts   i 

per 

million); 

Well 

D'Tpv'. 
be  lev; 
land 
surface 
(feet) 

■^j-.te 
cf 
measure- 
ment 

Hm  274 

^  Till 

19.0 

2"  4-35 

6    1 

Hm  275 

i  Sandstone 

75.0 

9.5 

2-  4-35 

7 

ffin  277 

i  Till 

23 

Hra  278 

■■   Sandstone 

10.0 

Hm  279 

do. 

0.0 

40 

Hm  280 

;  Stratified  drift 

6.7 

2-  5-35 

7 

Hm  281 

do. 

15.0 

65 

Hm  282 

i  Till 

1.2 

2-  5-35 

7 

Hm  283 

:  Stratified  drift 

6.0 

2-  5-35 

15 

Hm  284 

;  Sandstone 

30.0 

60.0 

2-  5-35 

9 

Hm  285 

\   Till 

7.0 

2-  5-35 

9 

Hm  286 

do. 

9.0 

2-  5-35 

Hm  287 

'  Stratified  drift 

Hm  288 

do. 

12.1 

2-  6-35 

7 

Hm  289 

:  Sandstone 

Itn  291 

;  Stratified  drift 

12.0 

2-  6-35 

Hm  292 

do. 

1.0 

2-  6-35 

24 

IL-n  293 

^  Till 

7.0 

2-  G-35 

12 

Hm  294 

Stratified  drift 

Hm  295 

i   do. 

6.0 

2-  6-35 

9 

lin  296 

!  Sandstone 

80.0 

Hm  297 

;  Till 

8.0 

2-  6-35 

8 

Hm  298 

do. 

3.0 

2-  6-35 

10 

Hm  299 

do. 

21 
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Records   of  wells 


■  Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

OTwner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches)  ; 

lin  300 

Tuttle 

60 

Dug 

35.0 

•  24 

Hm  301 

J.  Talmadge 

50 

do. 

35,0 

18 

Hm  302 

W,  R.  Munsdn 

65 

do. 

36.0 

Hm  303 

F.  J,  Edele 

60 

do. 

40.0 

Hm  304 

Mrs.  J.  Wooding  . 

60 

do. 

33,5 

24    1 

Hm  305 

H.  Warner  ■ 

60 

do. 

15.8 

30 

m.   306 

W,  A.  Thomas 

50 

do. 

26.9 

18 

Hm  307 

E.  L.  Welch 

60 

do. 

31,0 

30    1 

Hm  308 

D.  W.  Thomas  . 

55 

do. 

30.0 

18    1 

Hm  309 

J.  Hamilton 

55 

do. 

28,0 

24    i 

Hm  310 

R.  Didgilo 

55 

do. 

30.0 

24    1 

Hm  311 

T.  Smith 

60 

Drilled 

32,0 

3   : 

Hm  312 

Acme  Wire  Co, 

40 

do. 

703.0 

10 

in  town  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 
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Source 

formation 

Depth 

to 
bedrocl: 
(feet) 

Y:at3r 

level 

Chloride  ; 

Well 
no. 

Dnpt'l 

below 
land 
surface 
(feet) 

Date    i 
of     i 
measure-  ; 
ment 

(parts    i 
per     1 
million) : 

Hm  300 

Stratified  drift 

2G.0 

2-11-35  I 

lin  301 

do. 

27,8 

2-11-35  i 

8 

Hm  302 

do. 

29.0 

2-11-35  ; 

Hm  303 

do. 

Hm  304 

do. 

27.5 

2-11-35  ; 

73 

Hm  305 

do. 

8.7 

2-11-35  1 

9    1 

ffin  306 

do. 

23.9 

2-11-35  j 

19 

Hm  307 

do. 

28.0 

2-11-35  ^ 

Hm  308 

do. 

23.0 

2-11-55  : 

7     1 

Hm  309 

do. 

24.0 

2-11-35  1 

13 

Hm  310 

do. 

25.9 

2-11-35  : 

11    \ 

Hm  311 

do. 

12.0 

2-11-35  : 

11    1 

ih'^   312 

Sandstone 

223.0 

70.0 

2-11-35  1 

10 
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Records   of   springs 


Altitude 

Spring 
no. 

Ovcier 

above  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
i    situation 

Source     j 
formation  ; 

Hm  9i 

;  Mf  Wildman 

120 

iHillside 

Sandstone        \ 

Hm  38 

:  ToTOi  of  Hamden 

85 

: Ravine 

Till            j 

HiTi  4E 

:  A,  Ploffmester 

120 

jHillside 

Sandstone        ; 

Hm  63 

A,  Demi on 

230 

jSide  of  ravine 

do,           i 

Hm  68 

G.  Remington 

340 

jSide  of  ridge 

do. 

Hm  71 

F,  Lewis 

260 

iBase  of  hill 

do. 

Hm  81 

M,  0,  Gorham 

225 

Hilltop 

do. 

ffin  83 

J,  Skapnit 

260 

;Slope 

i 
do,            1 

Hin  106 

R,  K.  Nesbit 

170 

do. 

do. 

ffin  107 

E,  Ailing 

120 

i Ravine  of  hill 

do,            1 

Hm  109 

J.  Mauro 

iSlope 

Till            I 

Hm  115 

M.  E,  Chester 

220 

do. 

Sandstone        1 

Kn  116 

Public  Spring 

80 

:Base  of  Slope 

Till            \ 

Kii  132 

G,  Hansen 

360 

:Sido  of  ravine 

Sandstone        j 

Hm  133  : 

M,  Vifarner 

400 

;Hillside 

do* 

Hm  165  i 

A,  0,  Schultzo 

240 

:HGad  of  ravine 

do. 

Hm  172  [ 

H.  C.  Yale 

440 

:Sidc  of  ravino 

do. 
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in  toi'm  of  Hamden,  Connecticut - 


Spring 
no. 


Hm  9i 

Em  38 

E-a  42 

Hni  63 

Hill  68 

Hm  71 

tta  81 

Hm  83 

Hiri  106 


Improvements 


Fluctuation : 
(a) 


Concrote  casing,  1x1  feet 

None 

Brick  casing,  3x6x6  feet,  spring 
house,  gravity  flow  pipe  line 

Tile  casing  1,5  feet  diameter, 
metal  cover,  gravity  flow  pipe 
lino 

Excavated  6  feet  deep 

Spring  house  covers  pit  2  feet 
deep,  gravity  flow  pipe  line 

Tile  casing,  5  feet  diametsr, 
14  feet  deep 

Tile  casing,  3  feet  deep 

Spring  house,  concrete  pit, 
5x20  feet 


Hm  107  Spring  house,  concrete  pit, 
;  4x8  feet 

Kn  109  :  None 

Kn  115  Spring  house,  pump 

Hm  116  '   Pipe  sunk  in  ground 

Hm  132  Concrete  casing,  4  feet  deep 

Hm  133  Gravity  flow  pipe  line  to 
;  tub 

Hm  165  :  Concrete  pipe  casing,  2  feet 
:  deep,  gravity  flow  pipe  line 

Hm  172  ;  Pit  3  feet  deep,  gravity  flow 
I  pipe  lino 


None 

Seasonal 

Slight 

do. 

do. 

do. 

None 

do. 
Seasonal 


Slight 


Seasonal 
Slight 

Seasonal 

do. 


Yield 
(gallons 

a 

minute ) 

(a) 


2.5 

12 

7.5 


2.5 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


None 

5,5 

10 

do. 

4 

10 

Slie;ht 

11 

6 

18 


10 
11 

10 

7 

7 

7 


5             1 

5 

1.5 

5 

2.5 

13 

2,5         ; 

5 

(a)  Reported 
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Records  of  springs 


Spring 
no. 


Ownor 


Hra  176 
.Hm  177 
Hin  178 

Hm  179 

Hm  188 
Hm  192 

Hm  194 


H,  Gamer 
UnknoTOi 

A.  Johnson 

Fingle 

B,  A,  Joyce 

B,  Sneiderman 

C,  Peck  Estate 


Hm  197  ;  A.  Harris 


Hm  215 

Hjii  216 

Hm  217 

Hm  234 
Hm  240 


Hamden  Town  Farm 
Hamden  Town  Farm 

S,  Babravicrus 

H.  Stillman 
L,  M,  Everett 


Hm  243  :  Doolittle 


Hm  245 
Hm  276 


F,  Hartman 
P,  Hansen 


Altitude 
above  so  a;; 
level 
(foot) 


440 


420 


4^0 


340 

250 

180 

130 
130 

140 

60 

80 

100 

320 
100 


Topographic 
situation 


Valley 


Base  of  hill 


Base  of  slope 


410     Swamp 


280    ■ Base  of  hill 


Source 
formation 


Valley 


do. 


do. 


Sandstone 
do» 
do; 

Till 

Sandstone 
Stratified  drift 

do. 

Till 


Base  of  terrace  .   Stratified  drift 


do. 

Marshy  Valley 

Valley 

Side  of  ravine 

Side  of  slope 

Hillside 
do. 


do, 

do. 

Till 

Sandstone 
do, 

do. 
Till 
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in  town  of  Ilamden,    Cormocticut    -  Continued 


Spring 
no. 


Improvements 


lia  176  ^  Pit  3  feet  deep,  gravity  flov/ 
[   pipe  line 

Hm  177  ■  Masonry  pit,  spring  house, 
gravity  flow  pipe  line 

Hm  178  ;  Concrete  pit,  3  feet  deep, 
spring  house,  gravity  flow 
pipe  line 

Hm  179  :  Tile  sunk  in  ground,  covered 
with  spring  house 

Hm  188  '   Hydraulic  ram 

Hn  192  :  Concrete  pit,  5x8x8  feet, 
;  hydraulic  ram 

Hm  194  Brick  lined  pit,  spring  house ^ 
;  electric  pump 

Hm  197  [   Large  reservoir  feeds  hydraulio 
^  ram 

Hm  215  ;  Spring  house 

Hin  216  :  Conorets  pit,  3  feet  deep,  spring 
house 

Hn  217  :  Piped  to  barrel  sunic  in  barn 
yard 

Hm  234  :  Spring  house 

Bm.   240  i  Spring  house,  hand  pujiip 

Hm  243  ;  Spring  house,  reservoir  6  feet 
deep,  gravity  flow  pipe  lino 

Hm  245  :  Electric  pump,  pipe  lino 

Hm  276  ']   Electric  motor  force  feed, 
pipe  line 


Fluctuation 
(a) 


Decreases 
in  summer 

Seasonal 


do. 


do. 


do, 
do, 

do, 

do. 

d  o, 

do. 

None 

do. 
do. 


Yield 
(gallons 

a 

minute ) 

(a) 


10 


10 


15 


4,5 


2.5 
2.5 


10 


,0 


2.5 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


4 

4 


6 
6 


4 
10 


(a)  Reported 
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Records   of   springs 


i 

Spring  :                  Owner 
no,     : 

Altitude  ]                                       \                                       \ 
above  sea:                \                                       ] 
level    i     Topographic        Source     | 
(feet)   i     situation    i      formation  ; 

Hm  290  :  L,  D.  Bonn 

50    1  Side  of  ravine   '•  Saiids  bono        1 

62 


in  toi-wi  of  Hamden,  Connecticut  -  Continued 


Spring  i          LnproTements 
no* 

Fluctuation 
(a) 

Yield    ;  Chloride 
(gallons  i  (parts 

a      per 
minut e)  ;  million) 
(a) 

Hm  290  'Concrete  pit,  electric  pur.iy^ 
pipe  line 

Slight 

1           15 

(a)  Reported 


73'S0« 
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41' 
2S« 


41' 
25» 


20° 


LEGEND 

WELL 
SPRING 


CONNGnOUND-WATER  SUrV:WPA    NO  2981 
SPONSORSHIP  CONM.STATC  WATER  COUM 
DIRECTION  CEOL  SURV  .U  S  OEPT   INTERIOR 


t-;  M  M 


MAP    OF  HAMDEN, CONNECTICUT 

SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  &  SPRINGS 

SCALE 
2 '  2  3     MILES 
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lin   2.   Dr.  W.  Liunson,  abandoned  dug  vrell,  1732  Dixwell  Ave,, 
Hamden.   Diameter  48  inches,  depth  30.0  feet,  Ileasuring  point  is  a 
keel  mark  top  of  curb  0.1  foot  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date    Water  level 

1935 

Oct.  31 

Nov,   4 

11 

18 

25 

26,30 
26.40 
26.40 
26.20 
26.30 

1935 

Dec.   2    25.80 

9    18.65 

16    19.40 

24    19.90 

30    20.20 

1936 
Jan.   6    17.47 
13    11,40 
20    17.20 

Hm  23.   J,  Richetelli,  abandoned  dug  well,  357  Circular  Ave,, 
Hamden.  Diameter  32  inches,  depth  23,8  feet,  I.'.easuring  point  is 
a  keel  mark  top  of  curb  0.2  foot  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift.  Well  filled  in  Dec,  9,  1935. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


ViTater  level 


Date 


Water  level 


1935 
Oct.  28 
Nov,  4 


21.70 
21.90 


1935 

Nov.  11 
18 


21,70 
21.50 


1935 
Nov,  25 
Dec.   2 


21.50 
20.70 


Hn  28.   Hamden  Banlc,  abandoned  dug  well.  Brook  St.,  Hamden,  Diamoter 
24  inches,  depth  25,0  feet,  Keasuring  point  is  a  paint  mark  east  sido 
top  of  flagstone  surb  at  the  land  surface.   The  water-bearing  forma- 
tion is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Wat 

er  level 

1937 

Mar,   3 

7.16 

8 

7.33 

15 

7.92 

22 

6.40 

29 

6,83 

Apr,   6 

5.20 

12 

5.77 

19 

7.24 

26 

6.28 

Date 

Water  level 

Date    We 

1937 

1937 

May   3 

7.31 

July  6 

10 

7o97 

12 

17 

8.69 

Aug,  16 

24 

9.50 

23 

June  1 

7.74 

30 

7 

8.73 

Sept,  7 

14 

9.84 

14 

21 

9.92 

21 

29 

10.55 

30 

Water  level 


11.51 
12.22 
14.92 
14,50 
13,26 
12,88 
12,18 
12,96 
13.77 
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Hm  35.   Unkno-wn,  abandoned  dug  well.  Pine  Rock  Ave,,  Hamden. 
Diameter  18  inches,  depth  13,6  feet.  Measuring  point  is  a  keel 
mark  south  side  top  of  curb  0,4  foot  above  the  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

VJater  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Oct, 

28 

15,70 

June  15 

10.77 

Jan. 

25 

7.34 

Nov, 

4 

13.90 

22 

9,60 

Feb. 

1 

7.56 

11 

13.30 

29 

8.00 

8 

8.60 

18 

13.40 

July  6 

9.30 

15 

7.98 

25 

12.90 

13 

9.94 

24 

7.81 

Dec, 

2 

10.80 

21 

10.60 

Mar, 

3 

8.79 

9 

13.10 

27 

10.82 

8 

8.64 

16 

13.20 

Aug,   3 

11.07 

15 

8.89 

24 

13.40 

10 

11.44 

22 

7.52 

30 

13.60 

19 

11.80 

29 

7.71 

1936 

23 

12,04 

Apr, 

6 

6,93 

Jan, 

6 

11.33 

Sept,  1 

12.55 

12 

6.51 

13 

9.70 

8 

12.89 

19 

8.26 

27 

9.13 

14 

12,18 

26 

7.84 

Feb, 

3 

9.43 

21 

13.27 

May 

3 

7.73 

10 

10,80 

28 

13,36 

10 

8.71 

17 

11.23 

Oct.   5 

13.56 

17 

8.88 

24 

10,15 

12 

13,57 

24 

9.33 

Mar. 

2 

8.73 

19 

13.19 

June 

1 

8.06 

9 

7.65 

26 

12.83 

7 

8,86 

16 

7.04 

Wov.   2 

12.49 

14 

9,32 

23 

6,77 

9 

12,02 

21 

9,04 

30 

6,13 

16 

11,09 

29 

9,38 

Apr, 

6 

6,92 

23 

11.85 

July 

6 

9,93 

13 

7,15 

30 

11.78 

12 

10,17 

20 

7.60 

Dec,   7 

11.53 

Aug. 

23 

12,06 

27 

7,91 

14 

8.39 

30 

12.10 

May 

4 

8,00 

22 

8.78 

Sept 

.  7 

11.91 

11 

8,66 

28 

8.93 

14 

11.71 

18 

8,80 

1937 

21 

11.47 

25 

9,31 

Jan,   4 

8.12 

30 

11.35 

June 

1 

10.04 

12 

8,33 

8 

10.45 

18 

7.94 

Hm  47.   S,  Downerowicz,  abandoned  dug  well,  Mansur  Rd.,  Hamden, 
Diameter  42  inches,  depth  22,0  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  on  notch  west  side,  inside  sandstone  curb  at  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  till. 

IVater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date    Water  level 


1935 
Oct.  28 


14,60 


1935 
Nov.   4 


14,60 


1935 
Nov.  11 


14.70 
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Water  level  in  feot  below  measuring  point  in  wel]  Hm  47-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Nov, 

18 

14.60 

July 

13 

9.94 

Feb. 

8 

5.21 

25 

14,50 

21 

10,77 

15 

5.30 

Dec. 

2 

13,30 

27 

iiai 

24 

5.33 

9 

14,00 

Aug. 

3 

11,73 

Mar, 

3 

6,22 

16 

14p80 

10 

12.41 

8 

6.70 

24 

15.20 

19 

12,88 

15 

6,35 

30 

14.70 

23 

13,35 

22 

5.63 

1936 

Sept 

.  1 

13c83 

29 

6.41 

Jan, 

6 

13.00 

8 

14.32 

Apr, 

6 

5.40 

13 

12,60 

14 

14.55 

12 

5,86 

20 

12.54 

21 

14.58 

19 

6.24 

27 

12.90 

28 

1^,83 

26 

6.00 

Feb, 

3 

13.10 

Oct, 

5 

15,31 

May 

3 

6,19 

10 

14,20 

12 

15.86 

10 

7.21 

17 

14.60 

19 

15.12 

17 

7.96 

24 

14.57 

26 

14.98 

24 

8,48 

Mar. 

30 

8,76 

Nov, 

2 

14,90 

June 

1 

8.38 

Apr. 

6 

6.24 

9 

14.81 

7 

9^1 

13 

3.08 

16 

14.78 

14 

9,72 

20 

4.37 

23 

14.94 

21 

10,38 

27 

5.10 

30 

15,12 

29 

10.55 

May- 

4 

6.58 

Dec, 

7 

14,71 

July 

6 

11,23 

11 

7.15 

14 

8.33 

12 

11,30 

18 

7,60 

22 

8.86 

Aug. 

16 

13,91 

25 

8,45 

28 

9.19 

23 

13.26 

June 

1 

9.30 

1937 

30 

13,40 

8 

10,03 

Jan, 

4 

8,82 

Sept 

.  7 

13,38 

15 

11.21 

12 

7.94 

14 

13,27 

22 

9.78 

18 

6.36 

21 

13.39 

29 

8.38 

25 

4.26 

30 

13.58 

July 

6 

9,27 

Feb, 

1 

5,06 

Bm   101.   G.  F.  Meyers,  abandoned  dug  xvell,  Gilbert  Ave,,  Hamden. 
Diameter  36  inches,  depth  15.0  feet.  Measuring  point  is  a  keel 
mark  top  of  pump  2.5  feet  above  the  land  surface.  The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


DatG 


Wat or  level 


1935 

Oct.  28 

14.70 

Nov,   4 

14,80 

11 

13.70 

18 

13,90 

25 

14.50 

Dec.   2 

13.10 

9 

15.50 

1935 

Dec.  16 

15.70 

24 

15.90 

30 

15,90 

1936 

Jan.   6 

13.50 

13 

12.50 

27 

13,10 

1936 

Feb,   3 

13.40 

10 

14.60 

17 

15.03 

24 

14.43 

Mar,   2 

12.34 

9 

11.11 

16 

10.59 

.   ( 
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Water  level  in  foot  belc^  measuring  point  in  -woll  lin  101-Continuod 


Date    Water  level     Date    Yfp.ter  level     Date    V^ater  levol 


1936 

1936 

Mar.  23 

9.34 

Apr.   6 

8.67 

50 

9.31 

13 

7.15 

Hm  111,   L.  P.  Kling_,  abandoned  dug  well,  Benham  St,^  Hamdcn. 
Diameter  36  inches,  depth  21-7  foot.  Measuring  point  is  a  rod 
paint  mark  on  sharp  edge^  south  side  of  curb  Oao  foot  above  the 
land  surface.   The  water-bearing  formation  is  sandstone. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

.'T^ater  level 

19 

35 

1936 

1937 

Oct. 

31 

15.40 

June 

8 

15.36 

Jan, 

18 

10.58 

Nov. 

4 

15.70 

15 

15.71 

25 

11.42 

11 

15,40 

22 

14.96 

Feb, 

1 

11.98 

18 

15.20 

29 

13.21 

8 

12.96 

25 

15.20 

July 

6 

14,16 

15 

13.01 

Dec. 

2 

lOolO 

13 

14.78 

24 

12.53 

9 

16.15 

21 

15.34 

Mar. 

3 

13.11 

16 

13.20 

27 

15.48 

8 

13.43 

24 

10.50 

Aug. 

3 

15,63 

15 

13.83 

30 

8.70 

10 

15-. .95 

22 

13.00 

1936 

19 

16.08 

29 

12.97 

Jan. 

6 

9.10 

23 

16.60 

Apr, 

6 

12.64 

13 

13.35 

Sept 

.  1 

16.54 

12 

12.33 

20 

13.30 

8 

16^55 

19 

13.17 

27 

13.50 

14 

16.56 

26 

12.71 

Feb. 

3 

13,71 

21 

16„44 

May 

3 

13.00 

10 

14.40 

28 

16.32 

10 

13,32 

17 

14.96 

Oct. 

5 

15.90 

17 

13:49 

24 

14^43 

12 

15.63 

24 

13,69 

Mar. 

14.00 

19 

14.27 

June 

1 

12.89 

9 

13,27 

26 

14.53 

7 

13.56 

16 

13o05 

Nov. 

2 

15.16 

14 

14.50 

23 

9.86 

9 

15.35 

21 

15.01 

30 

10.21 

16 

15,27 

29 

14.45 

Apr. 

6 

11.44 

23 

15„65 

July 

6 

14.99 

13 

11,80 

30 

15,72 

12 

15.35 

20 

13.10 

Dec. 

7 

15.15 

Aug. 

16 

16.25 

27 

13,73 

14 

11,03 

23 

14.18 

May- 

4 

13.87 

22 

11.77 

30 

13.41 

11 

15,95 

28 

12,54 

Sept 

.  7 

14.54 

18 

13.82 

1937 

14 

14.87 

25 

14.50 

Jan. 

4 

12.45 

21 

14.77 

June 

1 

14.82 

12 

12.23 

30 

15.30 
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Hni  211.   H.  A.  Webb,  abandoned  dug  well,  Brooksvale  Ave,,  Hamdenr 
Diameter  -36  inches,  depth  21.7  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  east  side  on  sharp  edge  of  curbing  at  the  land  surface.   The 
na-ter-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  boloxv  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

ITater  level 

Date 

IITater  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

31 

16.20 

Juno 

8 

14.50 

Jan,  IS 

12.26 

Nov. 

4 

16.70 

15 

15.26 

25 

11.16 

11 

16.30 

22 

14.94 

Feb,   1 

11.35 

18 

16.50 

29 

13.87 

8 

12.91 

25 

16.10 

July 

6 

13.98 

15 

13.24 

Dec. 

2 

14.60 

13 

14.38 

24 

13.08 

9 

20.00 

21 

14,96 

Mar.   3 

13,  10 

16 

19.75 

27 

15,41 

8 

13.30 

24 

19,50 

Aug. 

3 

15,98 

15 

13.68 

30 

19.20 

10 

16.58 

22 

12,76 

1936 

19 

17.32 

29 

13.21 

Jan. 

6 

18.60 

23 

17.61 

Apr,  6 

13.10 

13 

16.75 

Sept 

.  1 

18.13 

12 

12,14 

20 

13.40 

8 

18.81 

19 

13,10 

27 

13.50 

14 

19,09 

26 

12.67 

Feb. 

3 

13.90 

21 

19.40 

May   3 

13.33 

10 

13.10 

28 

19.50 

10 

13-48 

17 

12.20 

Oct. 

5 

19.95 

17 

13.62 

24 

11.00 

12 

20.01 

24 

13.79 

Mar, 

2 

12.47 

19 

20.04 

June  1 

13.91 

9 

12.93 

26 

19.65 

7 

14,08 

16 

13.46 

Nov. 

2 

18.80 

14 

14,19 

23 

9.11 

9 

18.58 

21 

14..  23 

30 

10.44 

16 

18.38 

29 

15.06 

Apr. 

6 

9.30 

23 

18.30 

July  6 

15,54 

15 

10.60 

30 

18.29 

12 

15,93 

20 

12.60 

Dec. 

7 

18.30 

Aug,  16 

18.13 

27 

13.20 

14 

11,01 

24 

18.37 

May 

4 

15.37 

22 

11.64 

30 

18.58 

11 

13.65 

28 

12.54 

Sept,  7 

18.70 

18 

13.78 

1937 

14 

18.69 

25 

13.88 

Jan. 

4 

13.01 

21 

18,56 

June 

1 

14.03 

12 

12.96 

30 

18.36 

Hm  219,   C.  Ispoa,  abandoned  dug  well.  River  St.,  Hamden.   Diameter 
30  inches,  :l.-pbh  24e3  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint  mark  on 
southwest  sir'e  of  concrete  casing  ?j0  feet  o.bove  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 
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Water  level  in  feet  below  measuiing  point  in  well  Hin  219-Continaed 


Date 

Water  level 

Dat- 

lY 

ter  ievol 

Date 

.^atar  levsl 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

31 

22.70 

June 

8 

21.41     \ 

Jan.  18 

19.88 

Nov. 

4 

22.90     1 

15 

21.67     1 

25 

19.18 

11 

22,80     : 

22 

21.40 

Feb.   1 

19-11 

18 

22,80 

29 

21o01     : 

8 

19o05 

25 

22,90 

July 

6 

21,16 

15 

19.44 

Dec. 

2 

22.10 

13 

21. ..35 

24 

19.78 

9 

22.60 

21 

21,42 

Mar,  3 

19  c  92 

16 

22,57 

27 

21,86 

8 

20.10 

24 

22.20 

Aug. 

3 

22.00 

15 

20,71 

30 

22.00 

10 

22.44 

22 

20.10 

1936 

19 

22,57 

29 

20.03 

Jan. 

6 

22.50 

23 

22.69 

Apr,   6 

20  .14 

13 

22.20 

Sept 

.  1 

22.88 

12 

19.63 

20 

21.11 

3 

23.00 

19 

19.74 

27 

20.75 

14 

23,04 

25 

19.  Gl 

Feb, 

3 

20.91 

21 

22,97 

May   3 

20.32 

10 

21.72 

28 

22,89 

10 

20,26 

17 

22.04 

Oct. 

5 

22.86 

17 

20.39 

24 

21.57 

12 

22.97 

:       24 

20.52 

Mar. 

2 

21.02 

19 

23.73 

June  1 

20.84 

9 

20.71 

26 

22.40 

i        V 

20.97 

16 

19.34 

Nov. 

2 

22.37 

1       14 

21.40 

23 

18.28 

9 

22.40 

1       21 

20c99 

30 

18.06 

16 

22,31 

i       29 

21.67 

Apr, 

6 

17.76 

23 

22,56 

i   July  6 

21,81 

13 

18.10 

30 

22,64 

12 

21„97 

20 

18.63 

Dec. 

7 

22,47 

Aug.  16 

22.87 

27 

19.18 

14 

19,31 

i       24 

22.71 

May 

4 

19.84 

22 

20.86 

1       30 

22„43 

11 

20.17 

28 

20.02 

Sept,  7 

22.38 

18 

20.32 

1937 

14 

22,42 

25 

20.78 

Jan. 

4 

19.94 

21 

22,25 

Jxme 

1 

21.26 

12 

20.05 

■       30 

22,30 

Hm  221,   G.  H.  Dudley,  Estate,  abandoned  dug  well,  3975  VJhitney  Ave., 
Hamden.   Diameter  42  inches,  depth  28.3  feet,  ileasuring  ooint  is  a 
red  paint  mark  inside  of  vrell  house  belov;  door  on  edge  of  frame  2.9 
feet  above  the  land  surface.   The  v/ater-boaring  forriiation  is  strati- 
fied drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Wr.ter  level 


Date 


Water  lovel 


Date 


'To.t3r  lovcl 


1935 

1935 

1935 

Oct,  31 

22.40 

Nov.  25 

22.20 

Dec,  24 

24.20 

Nov,   4 

22,60 

i   Dec.   2 

21.50 

30 

24.20 

11 

22,20 

1        9 

23.70 

;     1936 

18 

22.40 

16 

25.80 

Jan,   6 

23,45 
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Water  level  in  feet  bolow  measuring  point  in  well  Hm  221-Continued 


Date    Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

1 

Vater  level 

1936 

1936 

1937 

Jan.  13 

22,70 

Aug. 

3 

23.15 

Feb, 

15 

20.28 

20 

21.50     ' 

10 

23.40     \ 

24 

20,49 

27 

21.63 

19 

23.59 

Mar, 

3 

20.73 

Feb.   3 

21,77 

23 

23o78 

8 

20.93 

10 

22.10     ■ 

Sept 

.  1 

24,02 

15 

21.32 

17 

22,93 

8 

24.23 

22 

20.67 

24 

22.45 

14 

24.20 

29 

20.78 

Mar ,   2 

22.22 

21 

23,99 

Apr, 

6 

20.87 

9 

21.99 

28 

23.87 

12 

21,28 

16 

19,91 

Oct. 

5 

23.85 

19 

20,45 

23 

18.74 

12 

24.05 

26 

20.22 

30 

18.11 

19 

22,42 

May 

3 

20.99 

Apr,   6 

18.92 

86 

23.34 

10 

21.11 

13 

18,85 

Nov. 

2 

23o03 

17 

21,77 

20 

19,45 

9 

23.58 

24 

24.27 

27 

19,56 

16 

23.45 

June 

1 

21.62 

May   4 

20.37 

23 

23.51 

7 

21.92 

11 

21.02 

30 

23.83 

14 

22,20 

18 

21,40 

Dec. 

7 

23.63 

21 

21.96 

25 

21.72 

14 

20,17 

29 

22.62 

June  1 

21.97 

22 

21,41 

July 

6 

22.27 

8 

22,42 

28 

20,70 

12 

22,99 

15 

22,96 

1937 

Aug, 

16 

23.60 

22 

22.33 

Jan. 

4 

20.77 

24 

23.51 

29 

21,67 

12 

20,92 

30 

23.06 

July  G 

21,95 

18 

20,57 

Sept 

.  7 

23.12 

13 

22,16 

25 

19.73 

14 

23.17 

21 

22.76 

Feb. 

1 

19.58 

21 

23.02 

27 

22,94 

8 

19.87 

30 

23.24 

Hm  301.   J.  Talmadge,  abandoned  dug  well.  Wooding  St.,  Hamden, 
Diameter  18  inches,  depth  35.0  feet.  Measuring  point  is  a  red  pain* 
mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing  formation 
is  stratified  drift. 

ViTater  level  in  foot  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Vfotor  level 

1955 

1936 

1936 

Oct.  28 

31.50 

Jan, 

6 

30.20 

Mar,  16 

29.33 

Nov.   4 

31.70 

13 

30.80 

23 

29.05 

11 

30,90 

20 

30.10 

30 

28.72 

18 

31,20 

27 

50.20 

Apr,  6 

27.93 

25 

31.40 

Feb, 

3 

30.40 

13 

27.40 

Doc.   2 

30,30 

10 

30,71 

20 

26.50 

9 

30,50 

17 

31.30 

27 

26.96 

16 

29.10 

24 

29,82 

May   4 

25,18 

24 

29,90 

Mar. 

2 

29.27 

11 

23,66 

30 

31.30 

9 

29,71 

,        :( 


I  ; 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Ovffier 


Mi 

1 

Mi 

2 

Mi 

3 

Mi 

4 

Mi 

5 

Mi 

6 

Mi 

7 

Mi 

8 

Mi 

9 

Mi 

10 

Mi 

11 

Mi 

14 

Mi 

15 

Mi 

16 

Mi 

17 

Hi 

13 

Mi 

19 

Mi 

20 

Mi 

21 

Mi 

22 

Mi 

23 

Mi 

24 

Mi 

25 

Mi 

26 

W,  Kralowski 
W.  A,  Zielinski 
M.  IgnatowGki 
M,  Ignatowski 
A,  N,  Beard 
P.  Astridd 
H,  Gardner 
J,  IgnatoviTski 
C,  McMechen 
L,  Totle 
A.  Wick 
A,  W.  Christy 
H,  Jones 
H,  M.  Nettleton 
Nagorski 
E,  Reynolds 
W.  S.  Bristol 
M.  Bristol 
E.  Bristol 
E,  \'h   Gillihan 
H,  Gillihan 
A,  So  Asherns 
W,  Skinner 
The  Summit 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


140 

140 

90 

85 

80 

60 

80 

60 

60 

60 

130 

175 

180 

190 

195 

80 

80 

90 

95 

95 

90 

100 

90 

160 


Type 


Depth 
(feet) 


Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 
Driven 


Dug 


Drilled 
do. 
do. 


75.0 
23,0 
18,0 
12,0 
23.0 
23.0 
70.0 
14,4 
15,0 
21.7 
19.0 
150,0 
20,0 
17,0 
16,5 
22.0 
16,0 
15,0 
18.0 
12.0 
17,0 
60.0 
76,8 


Diameter 
(inches ) 


6 
30 

6 
18 
30 
18 

6 
28 
12 
26 
30 

6 
18 
30 
28 
30 
30 
30 
30 


li 


30 
6 
6 
6 
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in  tovm  of  Milford,   Connocticut. 


no. 


Source 

formation 


I.:.i 

1 

Phyllite 

Mi 

2 

Till 

Mi 

3 

Phyllite 

Mi 

4 

Strc'tified 

drift 

Mi 

5 

do. 

Mi 

6  ■ 

do. 

Mi 

7 

Phyllite 

Mi 

8 

Stratified 

drift 

Hi 

9 

do. 

Iili 

10 

do. 

Mi 

11 

Till 

Mi 

14 

Phyllite 

Mi 

15 

Till 

Mi 

16 

do. 

Mi 

17 

do. 

Mi 

13 

do. 

Mi 

19 

do. 

Mi 

20 

do. 

Mi 

21 

do. 

Mi 

22 

do. 

Mi 

23 

do. 

iii 

24 

Phyllite 

m 

25 

Stratified 

drift 

Mi 

86 

Phyllite 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


18.0 


15.0 


30.0 


17.0 


35.0 


V/ater      level 
Depth 
below 
land 
surface 
(feet) 


18.0 

0.5 
17.5 
IG.O 
30.0 
11.2 

5.7 
18.3 


13.0 
9.0 
10.3 
10.3 
11.8 
12.0 
14.0 

15,0 
12.0 
18.8 


'Date 
of 
rneasuro' 
rnent 


6-24-35 

6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 


6-24-35 
6-24-35 
6-24-35 
6-24-55 
6-24-35 
6-24-35 
G-24-35 

6-24-35 
6-24-35 
7-  2-35 


Chloride 
(parts 

per 

Million) 


13 

13 

8 

11 

9 

15 

11 

7 

6 

5 

5 

16 

5 

8 

25 

16 

6 

6 

9 

7 

5 

4 

13 

9 
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Records    of  v/ells 


Well 
noo 

Owner 

Altitude 
above  fica 
level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  1 
( inches )  \ 

Ml 

27 

H. 

Benjham 

90 

Drilled 

220,0 

6    1 

Mi 

28 

E. 

D.  Nesbit 

110 

Dug 

35,0 

30 

Mi 

29 

E. 

D,  Nesbit 

100 

do. 

15,6 

20 

Mi 

30 

V/oodruff 

110 

do. 

17,0 

\              48    ■ 

Mi 

31 

A. 

J.  Piatt 

130 

do. 

21.4 

30    - 

Hi 

32 

A. 

J.  Piatt  &  Son 

120 

Drilled 

68.0 

G    \ 

Mi 

35 

H. 

Herbert 

140 

Dug 

15.0 

30   ; 

Mi 

34 

Fa 

irlea  Farms 

120 

do. 

15,0 

30    ; 

Mi 

35 

w. 

Gutenberg 

40 

do. 

10.0 

24    1 

Mi 

37 

w. 

S,  Clark 

45 

do. 

21.0 

30    \ 

Mi 

38 

E. 

Acklor 

60 

do. 

18.5 

30    1 

Mi 

39 

s. 

Karl 

40 

do. 

7.5 

30    ' 

Mi 

40 

11. 

L.  Law 

50 

do. 

20,0 

30    \ 

Mi 

41 

G. 

Franklin 

45 

do. 

11.0 

30    1 

Mi 

42 

E. 

T.  Rudolf 

50 

do. 

13,3 

30    ; 

Mi 

43 

F. 

H.  Woodruff  k   Son 

50 

do. 

15,0 

30 

Mi 

44 

H, 

L.  Dodgo 

45 

do. 

17.5 

18 

Mi 

45 

M* 

Zott 

45 

do. 

14.0 

30    1 

Mi 

46 

T, 

Mart 

30 

do. 

8,3 

30    \ 

Mi 

Mi 

47 

48 

J.  Porter  Mooney 

Estiito 
R.  Grant 

40 
70 

do. 
do. 

19,0 
13,8 

20 

18 

Mi 

49 

T. 

E,  Porrien 

50 

do. 

15,8 

30 

Mi 

50 

N. 

WilliamG 

80 

Drilled 

6 

Mi 

51 

Hayward's  Dairy 

40 

Dug 

13,0 

30    \ 

Ln  torni  of  Iviilford,    Connocticut  -  Continued 
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V'.'ater 

lovel 

Chloride  : 

Depth 

Date 

(parts 

Veil 

Source 

Depth 

below 

'of 

per 

no. 

1       formation 

to 
bedrock 
(feet) 

land 

surface 

(feet) 

ineasuro-  ; 
nent 

million); 

Mi 

27 

:  Fhyllite 

5.0 

20.7 

7-15-35  i 

9 

Mi 

28 

:  Str^itified  drift 

28    1 

Mi 

29 

do. 

12.3 

7-  1-35  1 

12    1 

Mi 

30 

;  Till 

14.0 

7-  1-35  1 

34 

iii 

31 

do. 

15.4 

7-  1--35  1 

21    1 

Mi 

32 

Phyllite 

40.0 

8.0 

7-  1-55  1 

18 

Mi 

35 

;  Till 

11.0 

7-  1-35  : 

13 

Mi 

34 

do. 

15 

Mi 

35 

:  Stratified  drift 

6.0 

7-  1-35  : 

9 

Mi 

37 

do. 

19.0 

7-  1-35  : 

17 

Mi 

38 

do. 

13.5 

7-  1-35 

9 

Mi 

39 

;   do. 

3.8 

7-  l-o5  ; 

17 

Ml 

40 

:   do. 

10.5 

7-31-35  : 

7 

Mi 

41 

do. 

6.0 

7-  2-35  i 

11 

Mi 

42 

i   do. 

8.0 

7-  2-35 

7 

Mi 

43 

do. 

5.0 

7-  2-35  : 

7 

Mi 

44 

do. 

13.  R 

7-  2-35  \ 

53 

Mi 

45 

do. 

9.0 

7-  2-35  \ 

11 

Mi 

46 

do. 

4,8 

7-  2-35  ; 

13 

Mi 

47 

do. 

14 .  G 

7-  2-35  j 

11 

Mi 

48 

:  Till 

6.0 

7-  2-35   ; 

8 

Mi 

49 

:   do. 

9.5 

7-  2-35   : 

14 

Mi 

50 

1  Phyllite 

8 

Mi 

51 

1  Stratified  drift 

9.0 

7-  8-35  ; 

7 

75 


Records   of  wolls 


'Noll 
no. 


Owier 


Hi  52  J.   Spoigol 

Mi  53 :  N.  Williams   Jr. 

■Mi  54  :  M.   Lysh 

Mi  55  :  Ho  Brockberry 

Hi  56  :  B.  McCarthy 

Mi  57 [  G,    I,  Piatt 

Mi  58  i  M,  Ruppa 

Mi  59  :  J,  F,  Robinson 

Mi  60  J.  F.  Robinson 

Mi  62  ;  J.  M.  Lund 

Mi  63  G.  Fisher 

Mi  54:  H.  Quick 

Mi  6G  ^  R.  Piatt 

Mi  67 ■  Associated  Seed 

I  Laboratory 

Mi  68 :  W.  F,  Piatt 

Mi  69  :  F,  i\T.  Piatt 

Mi  71  H.  Brookanborry 

Mi  72  C.  I,  Fox 

Mi  75  ;  B.  N,  Smith 

Mi  74  J,  Kurki 

Mi  76  .,  W.  M.  Abbot 

Mi  77  :  E.  Kolendo 

Mi  78  J,  Klimaszewski 

Mi  79  ;  A,  Molinosky 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Tyi^e 


Depth 
(feet) 


i      40 

'      Dug      : 

:         70 

do. 

80 

dOo     ; 

;      75 

do. 

I      75 

do.    : 

90 

Drilled 

100 

Dus     : 

110 

Drilled 

100 

^   Dug 

100 

Drilled  \ 

120 

do. 

100 

:  Dug     ; 

80 

do. 

80 

do. 

85 

Drilled  ; 

00 

Dug 

60 

do. 

50 

do. 

40 

do. 

35 

do. 

85 

do. 

75 

do. 

60 

do. 

75 

do. 

12,3 
12.1 
17.0 
8.3 
15.0 

100.0 
21.3 

167,0 
35,0 
72.0 
60,0 
20.9 
22.0 
33,0 

128.0 
23,3 
22,5 
15,9 
11,5 
11,2 
20,3 
13,7 
15,9 
9,8 


Diaracter 
(inches ) 


30 
22 
30 
34 
30 

6 
24 

6 
30 

6 

6 
30 
30 
30 

6 
30 
30 
30 
24 
50 
24 
30 
18 
25 
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V/ell 

no. 

Mi 

52 

Mi 

53 

Ivd 

54 

M 

55 

Ki 

56 

m. 

57 

Hi 

58 

Hi 

59 

Mi 

60 

Mi 

62 

Mi 

63 

Mi 

64 

Mi 

66 

Mi 

67 

Mi 

68 

Mi 

69 

Mi 

71 

Mi 

72 

Mi 

73 

Mi 

74 

Mi 

76 

Mi 

77 

Mi 

78 

Mi 

79 

Hater 

level 

Chloride  : 
(parts 

Depth 

Date 

Source 

Depth 

below 

of     \ 

per     i 

formation 

to 

land 

measurc- 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

'   Stratified  drift 

10.3 

7-  6-35 

10    1 

:  Till 

9.5 

7-  8-35 

17    ; 

;   do. 

13.2 

7-  8-35 

15     1 

do- 

5.2 

7-  8-35 

13 

do. 

10.0 

7-  8-35 

12     1 

:  Phyllite 

31.0 

7-  8-35 

10     j 

^  Till 

18.3 

7-  8-35 

25 

:  Phyllite 

15.0 

8 

■   Till 

21.0 

7-  8-35 

G 

i   Phyllite 

25.0 

12.0 

7-  8-35 

17 

do. 

30.0 

20.0 

7-  9-35 

8 

■  Till 

12.. 1 

7-  8-35 

11 

do. 

10.0 

7-  9-35 

8     i 

:  Stratified  drift 

22.0 

7-  9-35 

8      i 

;  Phyllite 

28.0 

40.0 

7-  9-35 

14 

;  Till 

19.6 

7-  9-35 

5     1 

do. 

12.5 

7-  9-35  . 

10 

\   Stratified  drift 

13.0 

7-  9-35 

8 

do. 

10.1 

7-10-55 

19 

do. 

7.6 

7-10-35 

17 

;  Till 

9.6 

7-10-35 

27 

do. 

11.0 

7-14-55 

16 

]   Stratified  drift 

11.8 

7-14-55 

20 

;   do. 

8.2 

7-14-35 

10 

77 


Records   of  vrells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches)  i 

Mi 

80 

J. 

Clark 

70 

Dug 

16,9 

30  i 

Mi 

81 

J. 

Clark 

70 

do. 

15*2 

30    1 

Mi 

82 

c. 

Olenski 

60 

do. 

8,8 

18    1 

Mi 

83 

A, 

Steves 

200 

do. 

14,0 

30    1 

Mi 

84 

F. 

li,  Stickney 

190 

do. 

16,0 

30    1 

Mi 

85 

N, 

R.  Gilbert 

200 

Drilled 

165.0 

s   1 

Mi 

87 

Roger  Bros. 

180 

Dug 

18,7 

30    1 

Mi 

88 

J. 

Stanweskc 

160 

do. 

17,0 

30    1 

Mi 

89 

Marki 1 

140 

do. 

22,0 

30    \ 

Mi 

90 

c. 

3.  Davis 

110 

do. 

16,0 

30    1 

Mi 

91 

R. 

Blake 

100 

do. 

20,0 

30    1 

Mi 

92 

D. 

E.  Smith 

80 

Drilled 

160.0 

6 

Mi 

93 

H. 

Hoi wig 

80 

Dug 

20,0 

18    i 

Mi 

94 

J. 

Borick 

85 

do. 

8,8 

46 

Mi 

95 

J. 

Rico 

100 

do. 

12,0 

30 

Mi 

96 

F. 

Tiforroll 

100 

do. 

23,0 

30    : 

Mi 

97 

Schaaf 

90 

do. 

13,0 

30 

Mi 

98  . 

w. 

■".farden           ; 

60 

do. 

5,1 

30 

Mi 

99 

E. 

M,  Bonjamin 

70 

do. 

52,0 

24    1 

Mi 

100 

A, 

Lacey 

85 

Drilled 

85,0 

U      1 

Mi 

101  . 

A, 

Tillert          \ 

90 

Dug 

17,0 

30    1 

Mi 

102  i 

Dr 

,   H.  H.  Gied 

120     1 

do. 

21.0 

30    1 

Mi 

103 

E. 

F,  Grabber 

120 

do. 

15,7 

30 

Mi 

105  , 

H. 

P,  Helwig 

105 

do. 

25,9 

30 
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m 

V'fater 

level 

Chloride  ; 
(parts 

Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

belov; 

of     1 

per 

no. 

foriaation 

to 

land 

measure-  : 

million) \ 

bedrock  \ 

surface 

mont 

(feet) 

(feet) 

Ki  80 

Stratified  drift 

13.5 

7-14-35  1 

57     1 

Mi  81 

do. 

12.3 

7-14-35  1 

112     \ 

Mi  82 

do. 

1.5 

7-14-35 

15     1 

Mi   83 

Till 

12.4 

7-14-S5 

11     1 

Mi   84 

do. 

5.3 

7-14-35 

9     1 

i.Ii  85 

Phyllite 

15.0 

27     \ 

i.a.  87 

Till 

13.6 

7-14-35 

12 

Mi  88 

do. 

11.3 

7-14-35 

8     i 

Mi  89 

do. 

15.0 

7-14-35 

16 

Mi  90 

do. 

10.5 

7-14-35 

23 

Mi   91 

do. 

9.3 

7-14-35 

8     \ 

Mi  92 

PhyllitG 

10.0 

21 

Mi  93 

Till 

13.8 

7-14-35 

17 

Id  94 

do. 

5.3 

7-14-35 

5 

i'ii   95 

do. 

7.2 

7-14-35 

13     I 

Mi   96 

do. 

15.0 

7-16-35 

7     ! 

Mi   97 

do. 

10.0 

7-16-35 

33  • 

Mi   98 

do. 

1.0 

7-16-35 

5 

Mi   99 

do. 

27.0 

7-16-55 

9     ■ 

Mi  100 

Phyllite 

20.0 

30.0 

7-16-35 

11 

Mi  101 

Till 

12.0 

7-15-35 

11 

Mi  102 

do- 

9 

Mi  103 

do. 

13.0 

7-22-35 

17 

Mi  105 

do. 

22. G 

7-16-35 

5 

>ljr.        »-.^ 
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Records   of  v/ells 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inchoG ) 


Mi 

lOG 

c. 

C ,  Dovms 

Mi 

107 

c. 

C ,    Downs 

Mi 

108 

P. 

J.  Maok 

Mi 

109 

T. 

Cirkett 

Mi 

111 

E. 

C.  Rioho 

Mi 

112 

s. 

Peterson 

Mi. 

116 

M. 

Book 

Mi 

117 

J. 

Piekarski 

Mi 

113 

B. 

■Rheelor 

Mi 

119 

F. 

I'Jheeler 

Mi 

120 

E. 

DePierl 

Mi 

121 

J. 

Kuchma 

Mi 

122 

F. 

Wheeler 

Mi 

123 

R. 

i/'Jheeler 

Mi 

124 

Mr 

■5  •  Levd.  s 

Mi 

125 

N. 

Liber 

Mi 

127 

Mir 

3,  E,  Cook 

Mi 

123 

J. 

IJewhall 

Mi 

129 

H, 

Haithaway 

Mi 

130 

F. 

Doucott© 

Mi 

131 

F, 

DoucettG 

Mi 

132 

Gr 

awley 

Mi 

133 

A. 

Thorn 

Mi 

134 

A. 

Schaible 

100 

100 

100 

80 

90 

140 

25 

25 

40 

40 

85 

120 

80 

60 

40 

100 

80 

80 

80 

75 

75 

75 

75 

65 


Drilled 


Dug 


do, 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

do» 
Drilled 
Dug 

do. 

dOo 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do, 

do. 


94,0 
19,7 
20,3 
24,0 
25.0 

24.0 
17.2 
44,0 
20.0 
13.  G 
30,0 
20.0 
18,0 
42,0 
65,0 
23.4 
75.0 
47.0 
56.0 
22.2 
42.0 
45,0 
32,0 


6 
22 
36 
20 
30 

6 
30 
30 

6 
25 
10 
30 
30 
30 
36 

6 
30 


30 
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Vfetor 

level 

Chloride 
(parts 

Depth 

Date   ■  ■ 

v;oii 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Mi  106 

Phyllite 

10.0 

20.5 

7-22-35 

15 

Mi  107 

Till 

17.1 

7-22-35 

15 

Mi  108 

do. 

19.3 

7-22-35 

7    : 

Mi  109 

do, 

21.3 

7-22-35 

6 

Mi  111 

do. 

6 

Mi  112 

Phyllite 

13 

Mi  116 

Stratified  drift 

15.0 

7-22-35 

21 

Mi  117 

do. 

16.3 

7-22-35 

21 

Mi  118 

do. 

29.7 

7-24-35 

11 

Mi  119 

do. 

9 

Mi  120 

Till 

11.1 

7-24-35 

11 

Mi  121 

do. 

25.0 

7-24-55 

9 

Mi  122 

do. 

7 

Mi  123 

do. 

2.9 

7-24-35 

5 

Mi  124- 

Stratified  drift 

39.5 

7-22-35 

9 

Mi  125 

Phyllite 

25.0 

7-24-35 

7 

Mi  127 

Till 

19.5 

7-24-35 

6 

Mi  128 

Phyllite 

15.0 

30.0 

7-24-35 

4 

Mi  129 

do. 

15.0 

7-24-35 

5 

Mi  ISO 

do. 

20.0 

17.6 

7-25-35 

7 

Mi  131 

Till 

17.8 

7-25-35 

7 

Mi  132 

Phyllite 

18.0 

7 

Mi  133 

do. 

25.0 

7 

Mi  134 

do. 

20.0 

25.0 

7-29-35 

7 

81 


Reoords   of  wells 


Vifell 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Mi  135  ;  A,  Goad 

Mi  136  :  UnknoTOi 

Mi  137  ■  T.  Callahan 

Mi  138  i  n.  Andes 

Mi  139  -11.  C.  Hammond 

Mi  140  J.  Doekwieler 

Mi  141  ■  Tiernan 

Mi  142  i  J.  Mondo 

Mi  145  ;  E,  Sobonick 

Mi  144  ■   Eo  Sobonick 

Mi  145  Comiecticut  Light  -5: 

'  Power  Co. 
Mi  146  :  J.  Davidaon 

Mi  147  •  Mrs,  D.  Lyons 

Mi  149  :  H,  Hodinoot 

Mi  150  '.   L.  Wagner 

Mi  151  ■  J»  Begley 

Mi  152  :  E,  Vallee 

Mi  153  \   C,  Elliot 

Mi  154  :  J,  Phillips 

Mi  155  ^  E,  Trantum 

Mi  156  ■  H,  E,  Cambell 

Mi  157  i  C,  Rowo 

Mi  158  ;  E.  Stewart 

Mi  159  ;  C.  F.  Lucy 


80 
75 
75 
80 
80 
60 
40 
65 
60 
60 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
40 
70 
80 
80 
80 
80 
40 


Dug 

Drilled 

do. 

do, 

do. 
Dug 

do, 

do. 

do, 

do. 
Drilled 

do, 

do, 

do, 

do, 

do. 
Driven 
Drilled 

do, 

do, 

do» 

do, 

do. 
Driven 


Depth 
(feet) 

Diameter 

(inches) 

20,0 

30 

66,0 

6 

27,5 

6 

40,0 

G 

58,0 

6 

26.1 

30 

10,0 

23 

23,0 

32 

20.8 

50         \ 

26.0 

PA 

100.0 

G 

60,0 

6 

47.8 

G 

40,0 

G 

50,0 

6         1 

145,0 

6 

38.0 

^i  i 

50.0 

49.8 

10 

52.0 

6 

38.0 

6 

154,0 

6 

148,0 

6         \ 

36.0 

It       i 
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r.^ater 

level 

Chloride  i 
(parts    1 

Uepth 

Date 

i;Tell 

Source 

Depth 

below 

of 

per     i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million)j 

bedrock 

surface  ^ 

ment 

(feet) 

(feet) 

Mi  135 

Till 

13.3        ; 

7-29-35 

9     1 

Mi  136 

Phyllite 

18.0 

3     j 

Mi  137 

do. 

9.0 

7 

Mi  138 

do. 

15.0 

, 

5 

Mi  139 

do. 

4.0 

30.0 

7-29-35 

7 

Mi  140 

Till 

24.  S 

7-29-35 

7 

Mi  141 

do. 

5 

Mi  142 

do. 

21.0 

7-29-35 

115 

Mi  143 

do. 

22.2 

7-29-35 

15 

Mi  144 

Stratified  drift 

21.8 

7-29-35 

15 

Mi  145 

do. 

8.0 

4 

Mi  146 

Phyllite 

0.0 

25.0 

8-  3-35 

Mi  147 

do. 

3.0 

11.7 

8-  3-35 

7 

Mi  149 

do. 

10 

Mi  150 

do. 

15.0 

8-  3-35 

14 

Mi  151 

Stratified  drift 

30 

Mi  152 

do. 

11 

Mi  153 

Phyllite 

30.0 

8-  3-35 

11 

Mi  154 

do. 

10.0 

7.7 

8-  5-35 

16 

Mi  155 

do. 

15.0 

8.0 

8-  3-35 

11  ' 

Mi  156 

do. 

8.0 

15.0 

8-  3-35 

9 

Mi  157 

do. 

33.0 

8-  3-35 

21 

Mi  158 

do. 

16.0 

23.0 

8-  3-35 

11 

Mi  159 

Stratified  drift 

7 

83 


Rocordn  of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  soa 

level 

(i"eet) 

Typo 

Depth 
(foet) 

Diameter  '• 
(inches)  ■ 

Ml  160 

J. 

HyncLman 

40 

Dug 

25,5 

30    \ 

Mi  161 

Go 

Burr 

40 

Driven 

li    : 

Mi  162 

H. 

S.  Baldwin 

45 

do. 

30,0 

^-    : 

Mi  163 

A. 

Pasohell 

60 

Dug 

17,0 

18     i 

Mi  164 

E. 

Berndt 

60 

Drilled 

45,0 

6    1 

Mi  165 

s. 

Lownds 

35 

Dug 

9,8 

50 

Mi  166 

A. 

Horroll 

50 

Drilled 

60,0 

6 

Mi  167 

F. 

Moody 

45 

Dug 

10,3 

36 

Mi  168 

M. 

Haydook 

45 

Drilled 

69,0 

8 

Mi  169 

J. 

F.  Hotz 

50 

do. 

87,0 

6 

Mi  170 

J. 

Lumak 

50 

do. 

94.5 

6 

Mi  171 

s. 

Havelik 

do. 

104,0 

5    \ 

Mi  172 

s. 

J,  Teeden 

65 

do. 

65,5 

6    \ 

Mi  173 

T. 

McDonath 

65 

do. 

50,0 

6    I 

Mi  174 

G. 

Hilderbrandt 

65 

do. 

47,0 

S    \ 

Mi  175 

J. 

L»  Haciblin 

70 

do. 

49.0 

8 

Mi  176 

J. 

Yi«nas 

65 

Driven 

^    ; 

Mi  178 

J. 

M,  O'Brien 

65 

Drilled 

32,0 

6    \ 

Hi  179 

J. 

Moffett 

60 

Dug 

50,5 

30    : 

Mi  180 

A. 

Poulittlo 

60 

do. 

13,0 

18    1 

Mi  131 

w. 

Iloldsworth 

60 

Drilled 

G5,0 

6    i 

Mi  182 

M, 

Poulittle 

60 

Dug 

18,0 

30    i 

Mi  183 

F. 

Fandrclla 

60 

do. 

17.9 

30  i 

Mi  184  : 

J. 

Pronechen 

75 

Drilled 

62,0 

6    1 

84 
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Wator   level 


Depth 

Date 

Y/ell 

Sourco 

Depth 

below 

of 

no. 

formation 

to        i 

land 

measure 

bedrock 

surface 

mcnt 

(feet) 

(feet) 

Mi  160 

Stratified  drift 

20.5 

8-  3-35 

Mi  161 

do. 

Mi  162 

do. 

I.Ii  163 

Till 

15.0 

8-  3-35 

Ki  164 

Phyllite 

10.0 

Mi  165 

Till 

6.5 

8-  3-35 

iili  166 

Phjrllite 

5.0 

10.0 

8-  3-35 

Hi  167 

Till 

5.8 

8-  3-35 

I'd   168 

Phyllite 

20.0 

1(3.0 

8-  7-35 

Hi  169 

do. 

40.0 

52.0 

8-  7-35 

iii  170 

do. 

27.0 

22.6 

8-  7-35 

Mi  171 

do. 

20.0 

m.   172 

do. 

4.5 

9.5 

8-  7-35 

Id  173 

do. 

20.0   • 

Mi  174 

do . 

2.0 

10.0 

8-  7-35 

Mi  175 

do. 

6.0 

10.0 

8-  7-35 

i\ii  176 

Till 

Lii  178 

Phyllite 

2.0 

12.0 

3-  7-35 

I'd  179 

Till 

5.5 

8-12-35 

Mi  180 

do. 

12.0 

8-12-35 

Mi  181 

Phyllite 

38.0 

8-12-35 

ivd  182 

Till 

16.0 

8-12-35 

Id  183 

do. 

16.3 

8-12-35 

Ivd  184 

Phyllite 

16.0 

14.0 

8-12-35 

Chloride 
(parts 

per 

million) 


9 

7 

11 

23 

13 

9 

7 

7 

13 

13 

11 

5 

11 

11 

13 

17 

11 

5 

27 

11 

11 

9 

17 

9 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Altitude 
abovo  sea  : 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches ) 


Mi  185  ;  L.  Machnicki 
Mi  186  -:   R,  M.  Shorwood 


Mi  187  ;  Pago  &  Martin 


Mi  189  i  L,  B.  Embich 

Mi  191  :  F.  Sapitowicz 

Mi  192  ;  F.  N,  Brensinger 

Mi  193  \   G,  Grinnell 

Mi  194  ;  Unknown 

Mi  195  \   A.  Ford 

Mi  196  ;  A.  Rubofn 

Mi  197  \   A.  Wronski 

Mi  198  I  L.  Ac  Porter 

Mi  199  ;  M.  Barker 

Mi  200  :  H.  C,  Ritchie 

Mi  201  ;  C.  J,  Johnson 

Mi  202  '   R.  J.  Larkin 

Mi  205  ;  Ho  mcGler 

Mi  204  ;  L,  Calabrese 

Mi  205  ':   E.  "Wodka 

Mi  206  :  J.  LaJoic 

Mi  207  ■■■   I'J.  Sorokin 

Mi  208  :  I.  Bohan 

Mi  209  ;  J,  V.    Toff loll 

Mi  210  T,  Kannia '.. 


60 
60 
60 
80 
75 
75 
80 
90 
100 
80 
80 
80 
35 
80 
80 
70 
75 
70 
70 
70 
60 
70 
60 
60 


Drilled  ; 

80.0 

Dug      1 

15,0 

do. 

27.4 

do. 

23,0 

do. 

22,0 

do. 

17,8 

do. 

17,7 

do. 

12,1 

Drilled  ; 

98.0 

do. 

55,0 

do. 

104,0 

do. 

57,0 

do. 

75,0 

Dug 

22.0 

do. 

21,8 

Driven 

32,0 

Dug 

25.0 

do. 

24,8 

doo 

oS,0 

Drilled 

50.0 

Driven 

16,0 

Dug 

35.0 

do. 

21.0 

do. 

29.0 

6 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
18 

6 

6 

6 

6 

6 
36 
20 

1-1 

30 
30 
36 

6 

1 
50 
30 
30 
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Water 

level 

Chloride 
(parts    i 

Depth 

Date     : 

L'oll 

Source 

Depth 

belovj- 

of     \ 

per      1 

no. 

formation 

to 

land 

measure- i 

million) \ 

bedrock 

surface 

mont 

(feet) 

(feet) 

Mi  185 

Phyllite 

12.0 

22.0    : 

8-12-35 

11     1 

Mi  186 

Till 

12.0    ; 

8-12-35 

15     1 

Lli  187 

Stratified  drift 

25.0 

8-12-35 

15 

Mi  189 

Till 

21.9 

8-13-35 

9     1 

Mi  191 

Stratified  drift 

10.0 

8-13-35 

8     j 

¥d   192 

Till 

12.1 

8-13-35 

10     1 

Mi  193 

do. 

14.7 

8-13-35 

15     1 

Mi  194 

do. 

10.8 

8-13-35 

6     i 

Mi  195 

Phyllite 

0.0 

8 

Mi  196 

do. 

12.0 

15.0 

8-14-35 

11     1 

Mi  197 

do. 

48.0 

40.0 

8-14-35 

7     i 

Mi  190 

do. 

20.0 

35.4 

8-14-35 

7 

Mi  199 

do. 

10/0 

8-14-35 

8     \ 

Mi  200 

Till 

19.3 

8-14-35 

9     i 

Mi  201 

do. 

18.0 

8-14-35 

i           9    1 

Mi  202 

do. 

8 

la   205 

do. 

21.9 

8-15-35 

5 

Mi  204 

do. 

22.1 

8-15-S5 

•      7 

Mi  205 

do. 

37.3 

8-15-35 

i      8 

Mi  206 

Phyllite 

7 

Mi  207 

Till 

6 

Mi  208 

do- 

i    29.0 

8-15-35 

9 

Mi  209 

do. 

i    18.6 

8-15-35 

9 

Mi  210 

do. 

j    26.3 

8-15-35 

5 
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Records   of  wells 


Well 
noo 


Chvnor 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Mi  211  Dorsey 

Mi  212^  K,  Abbot 

Mi  213 !  J.  Horn 

Mi  214  J.  Casey 

Mi  215  ,   Ivi.  Davis 

Mi   216;    Sto7re  Dairy  Farm 

Mi  217  i  Hygina  Ice  Go. 

Mi  219  I  Conners 

Mi  220;  W.  F.  Prichard 

Mi  221  ;  C.  Geshite 

Mi  223  i  Ao  Beres 

Mi  224;  S,  Kish 

Mi  225 •  E.  Pelatry 

Mi  226!  J.  Irving 

Mi  227  ;  UnknoTKL 

Mi  229  :  R.  C.  Moran 

Mi  230  i  J,  Axton 

Mi  231  ;  O'Connor 

Mi  232  \   YiT,  Burns 

Mi  233  I  M.  Coggeshall 

Mi  234  1  G.  Wilcox 

Mi  235  i  G,  Wilcox 

Mi  236  \   H.  Sweet 

Mi  237  I  F.  T,  Graves 


Type 


Depth 
(feet) 


60 

15 

20 

25 

10 

25 

40 

20 

40 

50 

50 

40 

20 

18 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15 

15 


Dug 

dOo 

dOo 

dOo 
Drilled 
Driven 
Drilled 
Dug 

dOo 

dOo 

dOo 

dOo 

dOo 

do. 

do. 

dOo 

dOo 

do. 

do. 

do, 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 


12.3 
19.0 
11.0 
25.0 
34.7 
12.0 
75.0 
12.0 
15.0 
19.0 
11.8 
13.8 
32.0 
14.9 
20.0 
19.7 
25.0 
27.0 
25,5 
13.7 
18.3 
59.0 
130.0 
15,2 


Diaiuoter 
(inches ) 


28 

30 

30 

30 

6 

1 

8 

30 

30 

30 

30 

28 

32 

20 

20 
30 
30 
20 
28 
30 
6 
6 
40 
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■ 

"IVater 

level 

Chloride  { 
(parto    1 

Depth 

Date 

i.7oll 

Source 

Depth 

be  low 

of 

per     ; 

no. 

fonaation 

to 

land 

measure- 

million)\ 

bedrock 

surface 

ment 

1 

(feet) 

(feet) 

1 

Ivii  211 

Till 

7.4 

9-13~3o 

11 

Mi  212 

do. 

14.9 

9-13-35 

15 

Hi  213 

Stratified  drift 

8.2 

9-13- 35 

7 

1 

I.Ii  214 

do. 

13.0 

9-15-35 

11 

Mi  215 

Schist 

1.0 

15.0 

9-15-35 

29 

Hi  216 

Stratified  drift 

9 

Hi  217 

Schist 

4.0 

23 

Mi  219 

Stratified  drift 

10.0 

7.2 

9-16-35 

65 

Mi  220 

do. 

12.0 

9-16-35 

14 

Mi  221 

do. 

14.0 

9-16-35 

14 

ki  223 

Till 

5.0 

9-16-35 

34 

Mi  224 

do. 

6.7 

9-16-35 

23 

Mi  225 

Stratified  drift 

Mi  226 

Till 

12.0 

9-25-35 

18 

Mi  227 

Stratified  drift 

Mi  229 

do. 

14.3 

9-23-35 

14 

Mi  230 

do . 

20.0 

10-  6-35 

16 

Mi  231 

do. 

21.0 

9-23-35 

9 

Mi  232 

do. 

21.4 

9-23-35 

9 

Mi  233 

do. 

12.1 

9-23-35 

5 

Mi  234 

Till 

11.7 

9-24-35 

16 

Mi  235 

Schist 

15.0 

9-24-35 

9 

Mi  236 

do. 

7 

Mi  237 

Till 

11.8 

9-24-35 

9 
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Records  of  wells 


Well 
nOo 


Owier 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


Mi  E38 
Mi  239 
Mi  240 
Mi  241 
Mi  242 
Mi  243 
Mi  244 
Mi  245 
Mi  246 
Mi  247 
Mi  248 
Mi  249 
Mi  251 
Mi  252 
Mi  253 
Mi  254 
Mi  25 S 
Mi  257 
Mi  258 
Mi  259 
Ml  260 
Mi  262 
Mi  265 
Mi  2641 


A.  Ford 

A,  Pond 

G.  S.  Gillette 

W,  L«  Merwin 

G,  S.  Kivell 

Lo  Lloyd 

J»  Kupson 

J,  Saigales 

J,  Lukas 

G.  W.  Clark 

A.  Smith 

G.  Clark 

Lu  Kaoovic 

Go  Stanik 

J,  Ghornock 

M,  Reucher 

A,  Thomas 

N,  Chanko 

Liberty  Diner 

A»  Blachia 

Snydor 

Go  Godfrey 

M.  Dorfiold 

A.  Clark 


10 

;  Dug 

18,3 

26 

40 

do. 

44,7 

30 

30 

do. 

19.7 

28 

45 

■           do. 

39.7 

30 

50 

Drilled 

101. 0 

6 

30 

;   Dug 

15.0 

24 

30 

do. 

16,0 

36 

30 

do. 

25.0 

36 

15 

;   Drilled 

96.0 

6 

20 

■   E)ug 

31.0 

30 

15 

do. 

12.8 

30 

10 

;    do. 

10,0 

36 

40 

do. 

18.1 

30 

50 

:      Drilled 

47.0 

6 

50 

:   Dug 

21.0 

35 

60 

do. 

16.9 

30 

60 

do. 

28.0 

20 

60 

do. 

35.0 

10 

60 

do. 

20,1 

30 

50 

Driven 

20.0 

1-1 

60 

Dug 

20.0 

30 

70 

do. 

9.8 

30 

45 

do. 

8.9 

30 

50 

do. 

20.0 

20 

in  town  of  Milford,  ConnGctiout-  Continued 
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V/ater 

level 

Chloride 
(parts    i 

Depth 

Date 

Yfell 

Source 

Depth 

bo  low 

of  ■ 

per     ; 

no. 

formation 

to 

land 

incasurG" 

million) \ 

bedrock 

surface 

raont 

(feet) 

(feet) 

i\Ii  238 

Till 

10.1 

9-24-35 

9 

Mi  239 

do. 

25.7 

9-24-35 

11     1 

IQ  240 

do. 

16.5 

9-25-35 

21     i 

Mi  241 

do. 

31.3 

9-25-55 

19     1 

Mi  242 

do. 

87.0 

21.0 

9-25-35 

20     1 

I.ii  243 

do. 

6.0 

9-25-35 

48 

Mi  244 

do. 

12.5 

9-26-35 

13 

Mi  245 

do. 

10.3 

9-26-35 

9 

Mi  246 

Schist 

58.0 

34.0 

9-26-35 

7 

f.Ii  247 

Stratified  drift 

20.6 

9-26-35 

10 

Mi  248 

do. 

10.7 

9-26-35 

15 

Mi  249 

do- 

7.7 

9-2S-55 

3     ! 

Mi  251 

do. 

15.6 

9-26-35 

16 

Mi  252 

Schist 

3.0 

7 

Mi  253 

Stratified  drift 

18.6 

9-26-35 

12     = 

Mi  254 

do. 

14.0 

9-26-35 

25 

m   256 

do. 

24.0 

9-26-35 

9 

Mi  257 

do. 

30.0 

9-26-35 

19 

Mi  253 

do. 

1G.4 

10-  7-35 

7 

Mi  259 

do. 

8 

Mi  260 

do. 

15.0 

10-  7-35 

5 

Mi  262 

do. 

7.4 

10-  7-35 

6 

Mi  263 

do. 

7.8 

10-  7-55 

4 

Mi  264 

do. 

25.5 

9-27-35 

13 
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Records  of  wolls 


Well 
no. 


Ovmer 


Altitude 
abovG  sea 
level 
(feet) 


Typ 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


Mi  265  i  F.  Pope 

Hi  266  ]    J,  Repsys 

Hi  267 ;  R.  Heliman 

Mi  268  \   Ho  E.  Swift 

Mi  269  :  F.  Do  Smith 

Mi  270 !  T.  Vaugh 

Mi  271 ^  R.  Fox 

Mi  272  '   G.  Jerome 

Mi  275  W,  Franlc 

Mi  274  :  P,  Saltchonko 

Mi  276  :  J.  Pepo 

Mi  277  :  F,  Nash 

Mi  278  ^  Quirk 

Hi  279  W,  Lanahan 

Mi  280  ;  E.  P,  Stevens 

Mi  281  J.  Farley 

Mi  282  :  L.  Hall 

Mi  285  \   Quirk 

Mi  284  F,  Farley 

Mi  285  :  R,  Beech 

Mi  286  ■  J.  Bubnnicek 

Mi  287  R,  Beech 

Mi  288  E.  Go  Gillespie 

Mi  289  Woodmont  IJurseries 


50 
50 
50 
60 
50 
50 
60 
60 
60 
85 
60 
25 
25 

25 

25 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
40 
50 


Dug 
do. 
do. 
doo 
do. 
do. 
do, 

dOa 

do. 

do. 

do. 

dOo 

do. 

do. 
Driven 
Dug 

do. 
Driven 
Dug 
Driven 

do. 
Dug 

do. 

do. 


20.0 

22.0 

8.3 

18.3 
22.3 

9.7 
14.8 
15.0 
11.8 
10.0 
24,6 
22.0 
13.0 

6,0 
16,0 
17.0 
15.0 
13,0 
18.0 
16.0 
18.0 
14,5 
25.0 
16,0 


30 
30 
36 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
35 
20 
30 
30 
32 

1 
28    : 
32 

1  3/4 
28    I 


li 


30 
30 
30 
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Vfetor 

level 

Chloride  i 
(parts    j 

Depth 

Date 

Yfcll 

Source 

Depth 

be  low- 

of    ; 

per     i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- ; 

million) i 

bedrock 

surface 

mont 

(feet) 

(feet) 

Id  265 

Strc.tificd  drift 

20.3 

9-27-35 

8     1 

I'li  266 

do. 

19.8 

9-27-35 

22     1 

Mi  267 

do. 

5.1 

9-27-35 

6     1 

Hi  268 

do. 

14.7 

9-27-35 

4     1 

I.;i  269 

do. 

16.5 

9-27-35 

8     1 

m   270 

do. 

4.8 

9-27-55 

22     \ 

Mi  271 

do. 

12.8 

9-27-35 

10 

Mi  272 

do. 

12.0 

9-27-35 

5     i 

Mi  273 

Till 

7.3 

9-27-35 

6 

Mi  274 

do. 

9.0 

10-  7-35 

Hi  276 

do. 

23.5 

10-  3-35 

77 

Mi  277 

Stratified  drift 

6.8 

10-  4-35 

11 

Mi  273 

do. 

13.0 

10-  4-35 

4 

Hi  279 

do. 

3.0 

10-  4-35 

6 

Mi  280 

do . 

5 

Mi  281 

do. 

13.0 

10-  3-35 

51 

Mi  282 

do. 

12.0 

10-  3-35 

5 

Mi  283 

do. 

Mi  284 

do. 

17.3 

10-  3-35 

14 

m   285 

do. 

25 

Mi  286 

do. 

11 

Mi  287 

'.       do. 

11.5 

10-  3-35 

29 

Mi  288 

do. 

18.8 

10-  4-35 

9 

Mi  289 

1   do. 

14.0 

10-  7-35 
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Records   of  v^ells 


Altitude 

above  sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter ; 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) ■ 

Mi  290 

Woodmont  Nurseries 

50 

Drilled  ; 

52.0 

6    1 

Mi  291 

Vifoodmont  Nurseries 

50 

Dug 

15,1 

30    i 

Mi  292 

J,  F.  Nodock 

50 

do. 

7,8 

32    i 

Mi  293 

New  York,  New  Haven 
&  Hartford  R.  R.  Co. 

80 

do. 

19,7 

30    1 

Mi  294 

J,  Connelly- 

75 

do. 

21,5 

30    ; 

Mi  295 

Mrs .  Bush 

60 

do. 

28.8 

30 

Mi  297 

F.  Saunders 

20 

do. 

13,0 

18    j 

Mi  298 

Collins 

20 

do. 

22.0 

30    i 

Mi  299 

J.  Viola 

20 

Driven 

17.0 

1 

Mi  300 

V«  Gatno 

20 

Dug 

21,0 

28    1 

Mi  301 

J.  Meglio 

20 

dOo 

18.0 

30    1 

Mi  302 

Unknown 

20 

do. 

16,0 

20    \ 

Mi  303 

J.  Babson 

20 

do. 

17,5 

30    i 

in  toTivn  of  I.Iilford,   Connecticut  -   Continued 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Ti/ater 

level 

Chloride  ' 

Tfell 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(foet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts 

per     i 
million) ; 

Mi  290 

Schist 

30,0 

10-  7-35 

Mi  291 

Stratified  drift 

11.4 

10-  7-35 

5 

Mi  292 

do. 

4.1 

10-  4-35 

18 

Mi  293 

Till 

16.3 

10-  7-35 

13 

Mi  294 

Stratified  drift 

15.5 

10-  4-35 

149 

Mi  295 

do. 

15.5 

10-  4-35 

8 

Mi  297 

do. 

9.8 

10-  7-35 

Mi  298 

do. 

18.0 

10-  7-35 

4 

Mi  299 

do. 

5 

Mi  300 

do. 

15.3 

10-  7-35 

6 

Mi  301 

do- 

12.0 

10-  7-35 

7 

Mi  302 

do. 

7.9 

10-  7-35 

7 

Mi  303 

do. 

14.5 

10-  7-35 

15 
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Records  of  springs 


Spring 
no. 


Mi  12 

Mi  13 

Mi  36 

Mi  61 

Mi  65 

Mi  70 

Mi  86 
Mi  104 

Mi  110 

Mi  113 
Mi  Ill- 
Mi  115 
Mi  126 
Mi  148 
Mi  177 

Mi  188 
Mi  190 
Mi  218 


Owner 


A.  Wick 
S.  Fagler 
J.  Gal 
J»  M,  L\md 
H,  C.  Smith 

W.  S.  Piatt 

E,  Rogers 
C,  Wilcox 

Roger  Bros. 

Curtin 
M,  Bock 

M,  Bock 

N.  Liber 

F,  Perkins 

J,  Yumas 

K»  S,  Salooney 
New  Haven  Water  Co. 
Unknown 


Altitude  ; 
above  sea' 
level 
(feet) 


Topographic 
situation 


40 
80 

100 
90 

75 

185 
90 

100 

100 
75 

75 

90 

50 


75 

80 
30 


Side  of  ravine 

do. 

Head  of  ravine 

Edge  of  marshy 
val 1 ey 
do. 

Slope  near 
hilltop 

: Hillside 

; Side  of  ravine 


:Base  of  hill, 
: edge  of  swamp 

i Head  of  ravine 

;Base  of  terrace 
; bluff 

do. 


:Base  of  hill 


'Side  of  ravine 


65     iSlope 


;Side  of  valley 
;Sv\rainpy  valley 


Source 
formation 


Phyllite 
do, 
do, 
do, 
do, 

do* 

do, 
do» 

do, 

do* 

do, 

do* 

do, 

do, 

dOa 

do, 
do. 


:Base  of  slope     Schist 


96 


in  town  of  Milford,  Connecticut 


Spring 
no. 


ili  12 

Mi  13 

Mi  36 

Mi  61 

Mi  65 

Mi  70 


ImprovGniGnts 


Pipe  driven  in  side  of  ravino 

do. 

Spring  house  over  small  pit 

Large  masonry  pit,  covored 

Large  masonry  pit,  covered, 
electric  pump 

Large  pit  8  feet  deep,  gravity 
f  loviT  pipe  line 


Mi  86  '■  Masonry  pit,  1,75x6  feet 

Mi  104  :  Large  concrete  casinr;  10  feet 
deep,  electric  pump 

Mi  110  ;  Masonry  pit, 4x6  feet,  gravity 
;  flow  pipe  line 

Mi  113  '  Large  excavation 

Mi  114  Masonry  reservoir  and  filtering 
\  plant,  gravity  flow  pipe  line 

Mi  115  ■  Masonry  reservoir,  gravity  flow 
[  pipe  line 

Mi  126  :  Concrete  tile  casing,  1,5  feet 
.  diameter  sunk  in  ground 

Hi  148  Concrete  tile  casing,  2,5  feet 
;  diameter 

Mi  177  Masonry  pit  below  cellar  floor, 
:  hand  pump 

Mi  188  :  Masonry  pit  4,5x12  feet  air  lift 

Mi  190  .  Largo  concrete  pit 

Mi  218  :  Barrel  sunk  in  groiind 


Fluctuation 


(a) 


None 

Slight 
do, 
do, 

do, 

do. 
do, 

do, 

do, 
do, 

do, 

do, 

do. 


do, 
do, 
do. 


Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(a) 


10 


10 

7.5 
7.5 

7.5 


Chloride 
(parts 

per 

million  ) 


10 
15 
11 
8 
11 

18 

23 

9 


5 

4 


23 

8 

2 

11 


(a)  Reported 
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Records   of   springs 


Altitude 
above  sea 

Spring 

Owner 

level 

Topographic 

:      Source     : 

no. 

(feet) 

situation 

formation 

Mi  250 

A.  Klguss 

10 

■  Edge  of  salt 
: marsh 

^  Schist          ; 

Mi  255 

P.  Hudak 

50 

i Valley 

do. 

M  275 

P»  Saltehenko 

85 

do. 

do,           j 

Mi  296 

F,  Saunders 

20 

■Base  of  terrace 

do. 

in  tovm  of  Llilford, Connecticut  -   Continued 
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Yield 

Chloride 

(gallons 

(parts 

Spring 

Improvements 

Fluctuation 

a 

per 

no. 

(a) 

Eiinute ) 

million) 

(a) 

Mi  250 

Barrel  sunJc  in  ground 

Slight 

1 

21 

Mi  255 

Concrete  pipe  casing  sunlc  in 
grovcad. 

do. 

1 

7 

Hi  275 

Barrel  sunk  in  ground 

5 

7 

ili  296 

Masonry  pit,  pitcher  pump 

do. 

10 

7 

(a)  Reported 
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Mi  29.  E»  D.  Nesbit,  abandoned  dug  well,  North  Street,  Llilford. 
Diameter  20  inches,  depth  15«6  feet.  Lieasurin;^  point  is  a  yellov/ 
keel  mark,  east  side  top  of  curb  at  the  land  surface.  The  vrater- 
bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Wa 

ter  level 

Date 

Water  level 

Date 

iTator  level 

'  1535 

1936 

1937 

Oct, 

31 

12.30 

July 

1 

10.32      1 

Ifer.   1 

9.41 

Kov. 

6 

12.30 

8 

11.08     ; 

8 

10.54 

13 

12.10 

13 

11.38     ^ 

15 

10.49 

20 

12.00 

20 

11.63 

22 

10.50 

27 

12.20 

27 

12.31 

29 

10.61 

Dec. 

4 

0.50 

Aug. 

3 

12.92 

Apr.  5 

10.62 

11 

11.20 

10 

13.07 

12 

10.67 

13 

11.27 

17 

13.34 

19 

10.60 

26 

11.30 

24 

13.76 

26 

10.17 

1936 

31 

13.32 

I'iay   3 

10.22 

Jan. 

2 

10.90 

Sept 

.  7 

13.00 

12 

10.35 

0 

10.47 

14 

13.64 

17 

11.50 

15 

9.95 

21 

13.50 

24 

11.74 

22 

9.65 

28 

13.98 

June   1 

11.87 

29 

10 .  60 

Oct. 

5 

13.98 

9 

12.00 

Feb. 

5 

10.95 

12 

14.01 

14 

11.00 

13 

11.32 

19 

13.87 

21 

12.15 

19 

11.69 

26 

12.87 

30 

11.40 

26 

11.28 

Nov. 

2 

13.04 

July  7 

10.10 

Mar. 

4 

10.28 

9 

12.92 

12 

10.60 

11 

9.39 

16 

13.09 

Aug.  16 

12.81 

19 

9.74 

23 

13.04 

25 

12.83 

25 

8.63 

30 

13.00 

31 

12.91 

Apr. 

1 

9.00 

.  Doc. 

7 

12.78 

Sept.  8 

12.97 

8 

9.31 

14 

12.44 

14 

12.87 

15 

9.45 

21 

12.23 

21 

12.93 

22 

10.26 

29 

9.57 

29 

13.00 

29 

10.84 

1937 

Oct.   6 

12.54 

May- 

6 

11.24 

Jan. 

4 

9.83 

11 

12.17 

13 

11.11 

11 

9.72 

19 

12.30 

20 

11.60 

18 

9.61 

25 

12.32 

27 

11.75 

25 

9.47 

ITov.  15 

12.01 

June 

3 

11.66 

■  Feb. 

1 

3.82 

29 

11.94 

10 

12.19 

8 

0.94 

Dec.  13 

11.57 

17 

10.58 

15 

9.28 

27 

11.10 

24 

n.i8 

22 

9.34 

Mi  31.  A.  J.  Plait,  abandoned  dug  ■'.rell,  ''.Toodruff  Road,  Milford. 
Diameter  30  inches,  depth  21.4  foet.  ivleasurin^^  point  is  a  yellow  keel 
mark  inside  top  of  curb  0.1  foot  above  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  till. 


101 


Yfeter  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  I»'ii  31-Continued 


Date 

■ 

'Yater  level 

Date 

r 

Vater  level 

Date 

Tater  level 

1935 

• 

"   '1936 

1937 

Oct. 

31 

15.10 

July 

1 

12.47          : 

IvLir. 

1 

10.17 

Nov. 

6 

15.20 

8 

13.39     ; 

8 

11.65 

13 

14.80 

15 

13.86 

15 

11.55 

20 

14.90 

22 

14.31 

22 

11.60 

27 

15.00 

28 

14.53 

29 

11.46 

Dec. 

4 

10.80 

Aug. 

3 

14.92 

Apr. 

5 

12.27 

11 

16.65 

10 

15.22 

12 

12.33 

18 

15.60 

17 

15.71 

19 

12.00 

26 

15.70 

24 

16.28 

26 

12.37 

1936 

31 

17.01 

Iviay 

3 

12.57 

Jan. 

2 

15.50 

Sept 

.  7 

17.58 

12 

12.61 

8 

14.10 

14 

17.24 

17 

13.78 

15 

12.75 

21 

16.66 

24 

13.89 

22 

12.35 

28 

16.32 

June 

1 

14.01 

29 

13.24 

Oct. 

5 

16.47 

9 

15.20 

Feb. 

6 

13.74 

12 

15.38 

14 

15.60 

13 

13.97 

19 

16.62 

21 

15.63 

19 

14.63 

26 

16.64 

30 

14.70 

26 

14.12 

Nov. 

2 

16.63 

July 

7 

13.40 

Mar. 

4 

12.48 

9 

16.39 

12 

13.70 

11 

11.69 

16 

16.00 

Aug. 

16 

15.87 

19 

11.32 

23 

16.07 

23 

15.67 

25 

10.57 

30 

15.98 

31 

15.32 

Apr. 

1 

10.47 

!  Dec. 

7 

14.41 

Sept 

.  8 

16.01 

8 

10.89 

14 

14.00 

14 

15.78 

15 

10.69 

21 

13.71 

21 

15.79 

22 

11.74 

29 

15.01 

29 

15.81 

29 

12.24 

1    1937 

Oct. 

6 

15.54 

May 

6 

12.94 

Jan. 

4 

10.94 

11 

15.22 

13 

13.31 

11 

10.91 

19 

14.85 

20 

13.78 

18 

10.83 

25 

14.36 

27 

14.09 

25 

10.72 

Nov. 

15 

14.11 

June 

3 

13.99 

1  Feb. 

1 

9.92 

29 

13.77 

10 

14.94 

8 

9.90 

Dec. 

13 

13.41 

17 

12.18 

15 

10.22 

27 

13.37 

24 

11.11 

22 

10.15 

Mi  47.   J.  Porter  -Mooney  Estate,  abandoned  dug  well.  New  Haven 
Turnpike  Road,  I^iilford.  Diameter  20  inches,  depth  19.3  feet. 
Measuring  point  is  a  yellow  keel  mark  on  2  inch  plaril:  sot  in  top  of 
curb  at  the  land  surface.   The  v/ater-bearing  formation  is 
stratified  drift. 

V/ater  levol  in  feet  below  measuring  point 


Date    Water  level 

Date    Water  level 

Date    ITater  level 

1935 
Oct.  31    18.75 

1935 

Nov.   6    18.80 

1935 
:  Nov.  13    13.10 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  vrell  Mi  47-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

1 

Yatur  level 

1935 

1936 

1937 

Nov. 

20 

18.10 

July 

15 

14.01      i 

Mar. 

8 

12.89 

27 

18.40 

20 

14.06     ; 

15 

12.64 

Dec, 

4 

18.05 

27 

14.22 

22 

12.80 

11 

17.95 

Aug. 

3 

14.42 

29 

13.00 

18 

18.10 

10 

14.58 

Apr. 

5 

12.47 

26 

18.40 

17 

14.37 

12 

12.54 

1936 

24 

14.61 

19 

14.51 

Jan. 

2 

18.65 

31 

14.28 

26 

15.53 

8 

18.00 

Sept 

.  7 

15.32 

May 

3 

15.74 

15 

17.90 

14 

15.63 

12 

15.71 

22 

17.41 

21 

15.38 

17 

12.c>l- 

29 

17.02 

28 

15.67 

24 

13.06 

Feb. 

6 

17.06 

Oct. 

5 

16,00 

June 

1 

13.22 

13 

17.12 

12 

16.39 

9 

13.50 

19 

17.20 

19 

16.34 

14 

15.90 

26 

17.00 

26 

15.78 

21 

14.05 

Jilar. 

4 

16.48 

Nov. 

2 

15.51 

oO 

14.20 

11 

16.19 

9 

15.47 

July 

7 

14.50 

19 

15.68 

16 

15.44 

12 

14.60 

25 

14.53 

23 

15.61 

Aug. 

16 

16.90 

Apr. 

1 

13.30 

30 

15.39 

23 

16.80 

8 

12.89 

Dec. 

7 

13.77. 

31 

16.84 

15 

12.27 

14 

13.21 

Sept 

.  8 

16.78 

22 

11.44 

21 

12.91 

14 

16.64 

29 

12.51 

29 

14.34 

21 

16.67 

May- 

6 

12.60 

1937 

29 

16.76 

13 

12.88 

Jan. 

4 

14,92 

Oct. 

6 

16.82 

20 

13.25 

11 

14.84 

11 

16.74 

27 

13.35 

18 

14.80 

19 

16.19 

June 

3 

13.69 

25 

14.64 

25 

16.26 

10 

13.93 

:  Feb. 

1 

14,81 

:    HOV. 

15 

15.97 

17 

13.69 

8 

14,74 

22 

16.91 

24 

13.47 

15 

16.01 

29 

16.34 

July 

1 

13.14 

22 

16.21 

Dec. 

15 

15.88 

8 

13.37 

Mar. 

1 

16.31 

27 

15. G8 

Mi  72.   C,  I,  Fox,  abandoned  dug  v/ell,  150  North  St.,  Milford. 
Diameter  30  inches,  depth  15.9  feet.  Measuring  point  is  a  yollow  keel 
mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-boariug  fomiation 
is  stratified  drift. 

V/ater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Wator  level 

Date 

Water  level 

Date 

Wa 

cer  level 

1935 
Oct.  31 
Nov.   6 
13 

13.20 
13.30 
13.00 

1935 
Nov.  20 
27 
Dec.  4 

12.90 
12.90 
12.30 

1935 
Dec.  11 
18 
26 

12.64 
12.56 
12.90 
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Wator  level  in  feet  below  measuring  point  in  woll  Mi  72-Continuod 


Date          Wa 

ber   lovel 

Date         1 

Tater   level 

Date 

Yfetcr   level 

lar.G 

1936 

1937 

Jan.      2 

12.70 

Aug.    17 

12.44              ; 

I'iar . 

29 

10.64 

12. IG 

24 

12.66 

Apr. 

5 

9.94 

153 

11.60 

31 

12.72              i 

12 

10.02 

22 

10.62 

Sg  pt .    7 

12,42 

19 

9.96 

29 

10.40 

14 

12.58             1 

2G 

9.58 

Feb.      6 

10.77 

21 

12.63 

May 

3 

9.63 

13 

11.07 

20 

12.80             ! 

12 

9.72 

19 

11.50 

Oct.      5 

12.34 

17 

10.80 

26 

10.79 

12 

12.82              i 

24 

10. 90 

JJar.      4 

10.31 

19 

12.63 

JuiiQ 

1 

11.00 

11 

9.83 

26 

12.31 

9 

11.30 

19 

8.96 

Hov.      2 

12.72 

14 

11.20 

25 

0.11 

9 

11.91 

21 

12.30 

Apr.     1 

9.44 

16 

11.84 

30 

11.50 

8 

9.54 

23 

11.94 

July 

•7 

i 

11.40 

15 

8.77 

30 

11.04 

12 

10.20 

22 

9.27 

;     Doc.      7 

11.65 

Au-. 

16 

12.77 

29 

9.56 

14 

11.50 

23 

12.49 

May       6 

10.10 

21 

11.30 

31 

12.53 

13 

11.33 

i                29 

9.29 

Sept.    8 

12.58 

20 

10.74 

\         1937 

14 

12.48 

27 

11.06 

I     Jan.      4 

10.00 

21 

12.49 

June     5 

11.07 

1                11 

9.74 

29 

12.31 

10 

11.59 

1                18 

9.62 

Oct. 

6 

12.54 

17 

10.71 

;            25 

9.53 

11 

12.66 

24 

9.49 

i     Feb.      1 

0.92 

19 

12.35 

July      1 

9.88 

i                8 

8.96 

25 

12.36 

8 

10.37 

1                15 

9.34 

iTov. 

15 

12.03 

15 

11.44 

i                22 

9.44 

29 

12.00 

20 

11.64 

:    Mar.      1 

9.50 

Dec. 

13 

11.24 

27 

11.70 

8 

10.74 

27 

11.00 

Aug.      3 

12.00 

15 

10.64 

10 

U,2Z 

1                22 

10.54 

ML      81.   J.  Clark,  abandoned  dug  ■'atoII,  Vj'olf  Harbor  Lane,  iiiilford. 
Diameter  30  inches,  depth  15.2  feet.  Pleasuring  point  is  a  j^ellov/  koel 
mark  on  wooden  floor  at  the  land  surface.   The  ivator-bearing  formation 
is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  lovel 


Date 


Yfater  level 


Date 


ViTater  level 


1935 

Oct.  31 

Nov.   6 

13 

20 


11.70 
11.70 
11.40 
11.20 


1935 

Nov.  27 

Dec.  4 

11 

18 


11.50 
10.60 
12.90 

14.30 


1935 
Dec.  26 

193G 
Jan.   2 


14 .  80 

15.75 
12.00 
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Water  level  in  feot  below  measuring  point  in  well  Mi  Si-Continued 


Date 

Water  level 

Date    Water  level 

Date 

Plater  level 

1936 

1936 

1937 

Jan. 

15 

10.75 

Aug.  31 

12.72 

Mar . 

29 

6.67 

Feb. 

6 

9.20 

Sept.  7 

12.92 

Apr. 

5 

6.50 

15 

9.90 

14 

13.30 

12 

6.64 

19 

9.70 

21 

13.70 

19 

6.48 

26 

9.50 

28 

13.00 

26 

5.87 

J.Iar. 

4 

8.86 

Oct.   5 

13.20 

May 

3 

6.34 

11 

8.00 

12 

12.94 

12 

7.34 

19 

7.26 

19 

12.86 

17 

3.70 

25 

6.47 

26 

12.91 

24 

8.94 

Apr. 

1 

5.03 

Nov.   2 

12.92 

June 

1 

9.05 

8 

4.94 

9 

12.71 

9 

9.90 

15 

4.84 

16 

12.68 

14 

10.20 

22 

4.88 

23 

12.32 

21 

11.10 

29 

6.86 

30 

11.71 

30 

10.20 

ifey 

6 

7.56 

Dec.   7 

11.47 

July 

7 

9.10 

13 

7.95 

14 

11.21 

12 

9.20 

20 

8.73 

21 

11.04 

Aug. 

16 

11.71 

27 

9.26 

29 

7.05 

23 

11.62 

June 

3 

9.97 

1937 

31 

11.75 

10 

10.57 

Jan.  4 

4.87 

Sept 

.  8 

11.68 

17 

7.67 

11 

4.78 

14 

11.69 

24 

6.28 

18 

4.74 

21 

11.85 

July 

1 

7.08 

25 

4.64 

29 

11.78 

8 

3.27 

Feb.   1 

3.14 

Oct. 

6 

11.58 

15 

10.32 

3 

3.10 

11 

11.44 

21 

11.24 

15 

4.58 

19 

10.60 

23 

10.47 

22 

4.61 

25 

10,46 

Aug. 

3 

12.20 

Mar .   1 

4.70 

Nov. 

15 

10.09 

10 

12.47 

8 

6.32 

29 

0.87 

17 

12.73 

15 

5.07 

1  Dec. 

15 

9.44 

24 

12.34 

22 

6.28 

27 

9.27 

Mi  117.   J.  Piekarski,  abandoned  dug  well.  Island  Road,  Milford. 
Diameter  30  inches,  depth  17.2  feet.  Measuring  point  is  a  yellow 
keel  mark  inside  of  cement  cover  at  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1935 

1935 

1936 

Oct.  31 

16.25 

:  Dec'.  18 

9.82 

Feb.   6 

7.37 

Nov.   6 

16.30 

i      26 

10.40 

13 

7.73 

13 

16.00 

1    1936 

19 

8.40 

20 

15 .  80 

Jan .   2 

10.30 

26 

8.57 

27 

15.70 

3 

7.88 

Mar .  4 

5.11 

Dec.  4 

14.90 

15 

6.88 

19 

4.63 
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Yfoter  levol  in  feet  below  nea curing  point  in  r.-ell  111   117-Continuod 


Dato 

IVater  level 

Date 

Hater  level 

Date 

'Jater  level 

1956 

1936 

19. 

37 

Mar . 

25 

4.72 

Oct. 

5 

10.00 

Apr. 

19 

7.61 

Apr. 

1 

5.  IS 

12 

10.10 

26 

7.34 

8 

5.71 

19 

9.89 

May 

3 

7. GO 

15 

5.62 

26 

9.48 

12 

7 .  84 

22 

6.30 

Kov. 

2 

9.42 

17 

9.04 

29 

6.93 

9 

9.63 

24 

9.28 

May 

6 

7.27 

16 

9.32 

June 

1 

9.35 

13 

7.48 

23 

9.41 

9 

9.00 

20 

7.95 

30 

8.72 

14 

9.30 

27 

8.37 

Dec. 

7 

3.47 

21 

9.72 

June 

3 

8.76 

14 

8.06 

30 

9.20 

10 

9.22 

21 

7.59 

July 

7 

7.80 

17 

5.73 

1937 

12 

8.80 

24 

6.56 

Jan. 

4 

6.09 

Aug. 

16 

11.10 

July 

1 

7.43 

11 

6.00 

2o 

11.32 

8 

8.02 

18 

5.84 

31 

11.41 

15 

9.31 

25 

5.68 

Sept 

-  8 

11.37 

21 

10.42 

Feb. 

1 

4.51 

14 

11.04 

28 

11.00 

8 

4.58 

21 

11.09 

Aug. 

3 

11.23 

15 

5.81 

29 

12.07 

10 

11.00  . 

22 

5.91 

Oct. 

5 

13 .33 

17 

11.15 

Mar . 

1 

6.04 

11 

12.94 

24 

10.91 

8 

7.00 

19 

12.2  8 

31 

11.32 

15 

6.78 

25 

12.16 

Sept 

.  7 

11.04 

22 

7.00 

Nov. 

15 

11.87 

14 

10.86 

29 

7.34 

29 

1  i  .  J  0 

21 

10.63 

Api*. 

5 

7.57 

Dec. 

13 

10.80 

28 

10.40 

12 

7.41 

27 

10.55 

Fd  131. 

F.  Doucette, 

abandoned 

dug  well,  Lierrell  St 

»,  iv 

dlroi-ii. 

Diameter  30  inches,  depth  22.2  feet.  Measuring  point  is  a  yellov/ 
keel  mark  on  top  of  concrete  curb  at  about  the  land  surface.  The 
water-bearing  formation  is  -till. 

Water  level  in  feet  belo\T  measuring  point 


Date 

We 

ter  level 

Dato 

Water  level 

Date 

V.'ater  level 

1935 

1956 

1936 

Oct.  31 

13.80 

Jan.   2 

13.90 

Feb.  26 

18.66 

Nov.   6 

19.30 

8 

17.33 

Liar .  4 

17.73 

13 

17.90 

15 

19.25 

11 

1G.37 

20 

18.00 

22 

10.70 

19 

15.33 

27 

18.10 

29 

18.50 

25 

ID.  77 

Dec.  4 

17.60 

Feb .   6 

18.32 

Apr .   1 

14 .  17 

18 

19.25 

13 

13.17 

14.37 

26 

19.40 

19 

13.70 

15 

14.90 
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TiTater   level  in  feet  belo-w  measuring  point  in  vrell  Mi   li'il-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

1 

Tatar  level 

1936 

19 

36 

1937 

Apr. 

22 

15.44 

Oct. 

26 

18.71     i 

Apr. 

26 

17.96 

29 

16.54 

Nov. 

2 

18.74 

Jiay 

3 

17.96 

May 

6 

17.45 

9 

18.71 

12 

17.22 

13 

17.93 

16 

18.39 

17 

18.34 

20 

18.75 

23 

18.53 

24 

10.77 

27 

18.88 

30 

18.41 

June* 

1 

18.73 

June 

3 

18.88 

Dec. 

7 

16.12 

9 

19.00 

10 

18.92 

14 

16.00 

14 

19.22 

17 

18.77 

21 

15.87 

21 

19.25 

24 

17.66 

29 

17.42 

30 

19.20 

July 

1 

17.79 

19 

37 

July 

7 

19.20 

8 

18.10 

Jan. 

4 

16.04 

12 

19.20 

15 

18.31 

11 

16.03 

Aug. 

16 

20.71 

21 

18.22 

18 

16.00 

23 

19.87 

28 

18.34 

25 

15.87 

31 

19.99 

Aug. 

3 

18.15 

Feb. 

1 

14.62 

Sept 

.  8 

19.78 

10 

18.35 

8 

14.58 

14 

19.52 

17 

18.41 

15 

15.44 

21 

19.71 

24 

18.06 

22 

15.57 

29 

20.03 

31 

18.24 

fifer. 

1 

15.61 

Oct. 

6 

18.16 

Sept 

.  7 

13.98 

8 

17.47 

11 

18.00 

14 

18.61 

15 

17.06 

19 

16.72 

21 

18.88 

22 

17.40 

25 

16.71 

28 

19.10 

29 

17.65 

Nov. 

IC 

16.27 

Oct. 

5 

19.04 

Apr. 

5 

17.79 

29 

16.04 

12 

18.85 

12 

17.31 

Dec. 

13 

15.84 

19 

18.49 

19 

17.60 

27 

15.78 

Mi   143.     E.    Sobonick,   abandoned  dug  well,    885  iTaugatuck  Ave., 
Milford.      Diaa:neter  30  inches,    depth  20.8  feet.     Lleasurinj  point  is  a 
yellovr  keel  mark  inside   tile   curbing  0.8  foot  above   tlie   land   surface. 
The  vfater-bearing  formation  is  till. 

Vfater   level   in  feet  below  measuring  point 


Date 


^•/ater   levol 


Date 


ITatcr  level 


Date 


Hater  level 


1935 

Dec.   4 

14 .  15 

18 

14.85 

26 

15.55 

1936 

Jan.   2 

15.45 

8 

12.95 

15 

11.45 

22 

11.00 

29 

12.35 

Feb.   6 

13.51 

1936 

Feb.  13 

12.97 

19 

14.18 

26 

13.90 

Mar.  4 

11.16 

11 

11.43 

19 

10.96 

25 

11.28 

Apr .   1 

10.91 

8 

11.43 

15 

11.37 

1936 

Apr.  22 

12.31 

29 

13.31 

May   6 

13.88 

13 

14.32 

20 

14.70 

27 

14.91 

June  3 

14.79 

10 

15.35 

17 

9.85 

?A 

in.r,?. 
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Y/ater  level  in  foot  below  r;ief..3uring  point  in  well  Mi  l<;3-Continucd 


Date 

Yfator   level 

Date 

.■irate r   level 

Date 

\i 

:.tor   level 

1936 

19. 

56 

1937 

July      1 

12.30 

Dec. 

7 

14.61 

May 

12 

12.55 

8 

13.81 

14 

14.41 

17 

13.59 

15 

14 .  87 

21 

13.87 

24 

14.55 

22 

15.82 

29 

10.67 

June 

1 

14.77 

28 

15.85 

1937 

9 

14.95 

Aug.      5 

16.76 

Jc\n . 

4 

12.24 

14 

15.15 

10 

16.98 

11 

12.01 

21 

15.17 

17 

16.79 

18 

11.93 

30 

15.65 

24 

16.61 

25 

11.79 

July 

7 

1 5 » b  5 

31 

16.96 

Feb. 

1 

10.06 

12 

15.65 

Sept.    7 

16.79 

8 

9.99 

Aug. 

IG 

19.01 

14 

16.70 

15 

10.83 

23 

20.05 

21 

16.38 

22 

10.75 

31 

20.04 

28 

16.02 

I'lar. 

1 

10.79 

Sept 

.    8 

20.00 

Oct.      5 

18.03 

8 

13.27 

14 

19.73 

12 

16.16 

15 

12.99 

21 

19.78 

19 

16.04 

22 

13.27 

29 

20.01 

26 

16.37 

29 

13.42 

:     Oct. 

6 

1G.81 

llov.      2 

16.41 

Apr. 

5 

13.44 

11 

15 .  80 

9 

15.99 

12 

13.46 

Hov. 

15 

14.40 

16 

16.16 

19 

13.33 

29 

13.07 

23 

15.96 

26 

12.44 

Dec. 

13 

13.33 

30 

15.78 

May 

3 

12.62 

27 

]3.19 

Lii  204.   L,  Calabrese,  abandoned  dug  vrall.  Plains  Rd.,  Milford. 
Diameter  30  inches,  depth  24.8  feet.  Measuring  point  is  a  yellow 
keel  mark  top  of  concrete  tile  3.0  feet  above  the  land  surface. 
The  v/ater-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Vfeter   level 


Date 


7/ater  level 


1935 

1936 

:                     19 

36 

Nov.      1 

25.80 

Jan.   29 

25.30 

Apr. 

29 

21.09 

6 

25.80 

Feb .      6 

24.54 

•      J^Jay 

6 

21.08 

13 

25.70 

13 

24.67 

13 

21.26 

20 

24.70 

19 

24.94 

20 

21.67 

27 

24.70 

26 

24.34 

27 

21.95 

Dec.      4 

24.30 

Hiar.     4 

24.46 

:      June 

3 

22.01 

18 

25.80 

11 

25.35 

10 

.'^O  •  U<o 

26 

25.80 

19 

24.93 

17 

22.28 

1936 

25 

22.34 

24 

21.92 

Jan.      2 

25 .  80 

Apr.      1 

21.25 

Ju  ly 

1 

21.97 

8 

22.20 

8 

21.46 

8 

22.30 

15 

26.10 

15 

20.70 

15 

21.06 

22 

25.50 

22 

20.72 

21 

:i9.22 
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Water  lovel  in  feet  below  mor.suring  point  in  well  Lli  ^'04— Continued 


Dat'=i    Wrj 

tor  level 

Date 

Y:a 

tsr  levol 

Date 

Ti 

ater  level 

1936 

19. 

37 

1937 

July  20 

19.37 

Jan. 

4 

26.59      i 

June 

14 

23.40 

Aug.   3 

15.63 

11 

26.36 

21 

23.40 

10 

15.74 

18 

26.22 

30 

23 .30 

17 

16.31 

25 

26.01 

July 

7 

23.40 

24 

17.21 

Fob. 

1 

24.65 

12 

23.40 

31 

16.71 

8 

25.60 

Aug. 

16 

22.91 

Sept.  7 

15.63 

15 

26.29 

23 

22.89 

14 

16.71 

22 

26.44 

31 

22.94 

21 

17.23 

ivlar. 

1 

26.53 

Sept.  8 

22.  C8 

28 

18.44 

8 

24.40 

14 

22.62 

Oct.   5 

18.44 

15 

24.10 

21 

22.73 

12 

13.46 

22 

24.30 

29 

23.01 

19 

18.43 

29 

24.71 

Oct. 

G 

25.01 

26 

18.30 

Apr. 

5 

24.70 

11 

23.00 

Nov.   2 

18.24 

12 

24.84 

19 

22.46 

9 

18.71 

19 

24.42 

25 

22.47 

16 

18,21 

26 

24,54 

:  i^io V . 

15 

22.03 

23 

17.89 

May 

3 

24.64 

29 

24.84 

30 

18.01 

12 

24.72 

;  Dec. 

15 

24.00 

Dec.   7 

18.06 

17 

23.22 

27 

23.86 

14 

18.00 

24 

23.45 

21 

17.38 

Juno 

1 

23.61 

28 

23 .  96 

9 

22.80 

Mi  212.  K.  Abbot,  abandoned  dug  vrell,  Washington  St.,  Milford. 
Diameter  SO  inches,  depth  19.0  foot.  Measuring  point  is  a  keel  inark 
top  of  curb  at  the  land  surface.  The  water-bearing  formation  it; 
till 

Vfater  level  in  feet  below  measuring;  point 


Date 

Vii'ater  lovel 

Date 

V/atcr  lovel 

Dr-  te 

1935 

1936 

1036 

Nov.   1 

14.40 

Jan.   2 

15.85 

Feb.  26 

6 

14,80 

8 

14.67 

M!\r.   4 

13 

14.70 

15 

14.40 

11 

20 

14.50 

22 

14.30 

19 

27 

14.50 

29 

14,90 

25 

Dec.  4 

13.90 

Fob.   6 

14,45 

Apr.   1 

18 

14,92 

13 

14.33 

26 

15 .  70 

19 

14,93 

',/ater  lovel 


14.86 

14 .  10 
14.19 
14.33 
14.11 
13,76 


Mi  213.   J.  Horn,  abandoned  dug  vrell,  i.ay  Ave.,  I-Iilford.  Diameter 
30  inches,  deptli  11.0  feet.  Pleasuring  point  is  a  yellow  I'.eel  marl: 
top  of  curb  at  the  land  surface.   The  v/ster-bearing  formation  is 
stratified  drift.   The  well  was  filled  in  on  Hov,  29,  1937, 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  vrell   Mi  213-Continued 


Date 

Wat 

er  level 

Date 

T 

Yater  level 

Date 

-; 

:\ter  level 

1935 

1936 

1937 

Nov. 

1 

7.30 

July 

1 

6.23 

Feb. 

22 

5.31 

6 

7.40 

8 

6.56 

Ikxr . 

1 

5.35 

13 

7.00 

15 

6.07     • 

8 

6.20 

20 

7.10 

21 

6.29 

15 

5.34 

27 

7.10 

28 

7.81 

22 

c.io 

Dec. 

4 

5.00 

Aug. 

3 

8.00 

29 

6.40 

18 

4.10 

10 

8 .32 

Apr. 

5 

6.71 

26 

5.50 

17 

8.27 

12 

6.84 

1936 

24 

8.58 

19 

6.63 

Jan. 

2 

7.75 

31 

8.73 

26 

6.17 

8 

7.46 

Sept 

.  7 

8.73 

M-v- 

3 

6.38 

15 

6.85 

14 

8.91 

12 

6.31 

22 

6.40 

21 

9.90 

17 

6.74 

29 

6.60 

28 

9.94 

24 

6.84 

Feb. 

G 

7.00 

Oct. 

5 

9.71 

Juiie 

1 

7.01 

13 

7.10 

12 

9.34 

9 

7.10 

19 

7.44 

19 

9.27 

14 

7.20 

26 

6.93 

26 

8.47 

21 

7.60 

tiar . 

4 

6.20 

Nov. 

2 

8.88 

30 

7.30 

11 

5.91 

9 

8.34 

July 

7 

7.60 

19 

5.11 

16 

8.15 

12 

7.70 

25 

5.31 

23 

8.07 

Aur. 

16 

9.68 

Apr. 

1 

5.07 

30 

7.29 

23 

9.53 

8 

5.21 

Dec. 

7 

5.31 

31 

9.63 

15 

5.07 

14 

6.21 

I  Sept 

.  8 

9.71 

22 

5.40 

21 

6.00 

14 

8.94 

29 

5.77 

29 

5.93 

21 

8.97 

May- 

6 

•3.05 

:    1937 

29 

8.94 

13 

6.10 

Jan. 

A 

6.06 

1  Oct. 

8 

Dry 

20 

6.50 

11 

5.00 

11 

Dry 

27 

6.73 

18 

5.73 

19 

Dry 

Juno 

0 

6.79 

25 

5.67 

25 

Dry 

10 

7.34 

i  Feb. 

1 

5.17 

IIov . 

15 

Dry 

17 

5.92 

8 

4.64 

24 

6.02 

15 

5.27 

Mi  229.  R.  C,  Moran,  abandoned  dug  viell.   Broad  St.,  Milford. 
Diameter  20  inches,  depth  19.7  feet.  Measuring  point  is  a  yellow  keel 
mark  inside  edge  of  flagstone  cover  1.5  feet  above  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

y/ater  level  in  feet  be  lev;  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


'later  level 


Date 


■"•Tater  le-^el 


1935 
Nov.   1 
6 


17.30 
17.90 


1935 
Nov.  13 
20 


15.50 
15.60 


1335 
ITov.  2? 
Doc. 


15.60 
14.53 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mi  229-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

' 

liTater  level 

Date 

lYater  level 

1935 

1936" 

1937 

Dec. 

12 

17.40 

Aug. 

3 

16.24 

Mar.  22 

18.10 

26 

17.54 

10 

16.38      ! 

29 

18.30 

1936 

17 

16.51     i 

Apr .   5 

18.35 

Jan. 

2 

17.70 

24 

16.27 

12 

18.40 

8 

16.90 

31 

16.77 

19 

18c33 

15 

16.60 

Sept 

.  7 

16.95     ; 

26 

15.37 

22 

16.10 

14 

17.01     j 

May   3 

15.44 

29 

16.05 

21 

17.28     1 

12 

18.61 

Feb. 

6 

15.80 

28 

17.42 

17 

17.91 

13 

15.50 

Oct. 

5 

17.62 

24 

18.32 

19 

16.10 

12 

17,79 

June  1 

18.44 

26 

15.89 

19 

17.64 

9 

16.40 

Mar. 

4 

15.65 

26 

17.49     ; 

14 

16.40 

11 

15.67 

Nov. 

2 

16.71 

21 

17.00 

18 

14.84 

9 

16.52 

30 

16.70 

25 

13,97 

16 

16.03 

July  7 

16.80 

Apr. 

1 

13.72 

23 

16.72 

12 

16.90 

8 

13.72 

30 

16.64 

Aug.  16 

18.22 

15 

13.40 

Dec. 

7 

16.34 

23 

18.00 

22 

13.08 

14 

16.03 

31 

18.09 

29 

13.55 

21 

16.21 

Sept,  8 

18,05 

May 

6 

13.80 

29 

15.18 

14 

18.06 

13 

14.00 

1937 

21 

18.11 

20 

14.14 

Jan. 

4 

16.98 

29 

18.17 

27 

14.24 

11 

16.88 

Oct.   6 

18.20 

Jimc 

3 

14.13 

18 

16,74 

11 

18.00 

10 

14.55 

25 

16,38 

19 

17.80 

17 

13.88 

1  Feb. 

1 

15.12 

25 

17.67 

24 

13.39 

8 

15.17 

Nov.  15 

17.38 

July 

1 

13.45 

15 

16.49 

22 

17.95 

8 

13.31 

22 

16.55 

29 

16.87 

13 

16.32 

;  Mar  o 

1 

16.64 

Dec.  15 

16.31 

20 

16,20 

8 

18  =  20 

27 

1G.29 

27 

16.30 

15 

17,88 

Mi  232.  W.  Burns,  abr-jidoned  dug  well,  78  Gulf  Street,  Milford. 
Diameter  20  inches,  depth  25,5  feet.  Measuring  point  is  a  yellow  keel 
mark  west  side  top  of  concrete  cover  at  the  land  surface.   The  virater- 
bearing  formation  is  stratified  drift. 

TiVater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

1935""" 
Nov,   1 
6 
13 


Water  level 


22.30 
22.50 
21.20 


Date 

1935"  " 

Nov,  20 

27 

Dec.   4 


Water  level     Date 


Water  level 


1935 

21,00      :  Dec.  13 
21.20  26 

20.30 


22.50 
22,50 


Ill 


Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  vrell  Hi  232-Continued 


Date 


Water  level 


1936 

Jan. 

2 

22.63 

8 

22.10 

15 

22.10 

22 

21.78 

29 

21.75 

Feb. 

6 

22.36 

13 

22.68 

19 

22.79 

26 

21.57 

Mar. 

4 

21.42 

11 

21.17 

19 

20,46 

25 

19.01 

Apr. 

1 

19,94 

8 

19.75 

15 

19.55 

22 

19.55 

29 

19.42 

May- 

6 

19.36 

13 

19.48 

20 

19.88 

27 

19.90 

June 

3 

19.86 

10 

20.24 

17 

20.04 

24 

19.87 

July 

1 

19o86 

8 

19.83 

20 

19.89 

27 

19.88 

Aug, 

3 

20.72 

10 

20.47 

Date 

1 

Water  level 

Date 

1/Yater  level 

1936 

1937 

\     Aug. 

17 

20.77 

Mar. 

22 

19.90 

24 

20.99 

29 

20.10 

31 

21.01 

Apr- 

5 

20.20 

Sept 

.  7 

21.06 

12 

20.10 

14 

21.32 

19 

20.00 

21 

21.28 

26 

19.70 

28 

21.55 

May 

3 

19.84 

;  Oot. 

5 

21.56 

12 

i9.90 

12 

21.32 

17 

19.90 

19 

21.07 

24 

20.00 

26 

21.48 

June 

1 

20.00 

Nov. 

2 

21.32 

9 

19.90 

9 

21.28 

14 

20,00 

16 

21,00 

21 

20.94 

23 

20.87 

30 

20.40 

31 

20.31 

July 

7 

20,50 

Dec. 

7 

20.02 

12 

20.70 

14 

19.47 

Aug. 

16 

22,81 

21 

19.29 

23 

22 .  33 

29 

21,02 

51 

22.41 

\         1937 

;  Sept 

.  8 

22.40 

Jan. 

4 

20.00 

14 

22 .  38 

11 

20.40 

21 

22.34 

18 

20.00 

29 

22.47 

25 

19.82 

i  Oct, 

6 

21.25 

;  Feb, 

1 

19,67 

11 

21,44 

8 

19.64 

19 

21.20 

15 

20.31 

25 

21.15 

22 

20.41 

Nov. 

15 

20.85 

1  Mar, 

1 

20.34 

2S 

20.00 

8 

19.92 

Den. 

13 

19.24 

15 

19,77 

27 

19.21 

Mi  291,  Woodiuont  Nurseries,  abandoned  dug  well.  Depot  Road,  Milford. 
Diameter  30  inches,  depth  15.1  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  inside  sharp  edge  of  concrete  tile  0.-4  foot  above  the  land 
surface.   The  vmter-bearing  formation  is  stratified  drift, 

ViTater  level  in  foet  below  measuring  point 


Date 

1935"" 

Nov.      1 

6 

13 

20 

27 


Vfater   level 


12,30 
12.70 
12.00 
12,40 
12,40 


Date 

"1'935  ' 

Dec.   4 

18 

26 

1936 

Jan,   2 


Water  level 


10,65 

9,85 

10,40 


10,70 


Date 

Yfet 

er  level 

1936 



Jan.   8 

9.92 

15 

7,42 

22 

7,00 

29 

8,00 

Feb.   S 

8.31 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Mi  2 91 -Continued 


Date 


Water  level 


1936 

Feb.  13 

9.00 

19 

9.63 

26 

8.84 

Mar.  4 

8.22 

11 

7.53 

13 

7.02 

25 

6.34 

Apr.   1 

6.00 

8 

6.10 

15 

6.60 

22 

7.12 

29 

7.73 

May   6 

8.38 

13 

8.72 

20 

9.44 

27 

9.40 

June  3 

9.64 

10 

9.88 

17 

6.32 

24 

6.56 

July  1 

7.46 

8 

8,26 

15 

8.87 

22 

9.38 

30 

9.92 

Aug.   7 

10.19 

12 

10.36 

19 

10.82 

26 

11.00 

Sept.  -2 

11.16 

9 

11.18 

Nov. 


Dec. 


Date 

"'T936~ 

Sept. 16 

23 

30 

Oct.   7 

14 

21 

28 

4 

12 

17 

25 

2 

9 

16 

23 

29 

1937 

Jan.  6 

13 

19 

27 

2 

9 

16 

24 

3 

9 

16 

23 

30 

Apr.  G 


Water  level 


Feb. 


Mar . 


11.42 

11.19 

11.05 

9.38 

9.69 

9.50 

8.97 

9.05 

9.69 

10.07 

10.76 

11.14 

9.89 

6.53 

6.09 

6.67 

6.89 
6.89 
6.27 
5.96 
5.38 
7.11 
7.72 
7.56 
7<.69 
7.71 
8.49 
8.19 
8.43 
7.55 


Date 

Water  level 

~Y9; 

37'~" 

Apr. 

13 

8.36 

20 

7.96 

27 

7.12 

May 

4 

7.50 

11 

8.20 

18 

8.75 

25 

9.12 

June 

2 

9.37 

8 

9.61 

15 

9.77 

22 

9.60 

29 

9.19 

July 

8 

9.35 

13 

9.40 

Aug. 

17 

10.36 

24 

10.30 

31 

8.91 

Sept 

.  7 

10.20 

14 

9.45 

21 

9.28 

29 

9.65 

Oct. 

6 

9.85 

12 

10.09 

18 

10.33 

25 

9.80 

Nov. 

8 

8.89 

22 

8.79 

Dec. 

7 

6.90 

20 

7.61 
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Reoords   of  vrells 


Well 
no. 


Ovmer 


InTHv       1     State   of  Connecticut! 

Mv       2  ,   J.    Berniere 

NHv       3     li.    Oliiaos 

NI-It  4  ■    F.    Glenn 

NHv       5     E.   LaFlamme 

NHv       6     E,    LaFlammo 

NHv       7     Eo    LaFlanmie 

NHv   8  E.  L.  Braghieri 

NHv       9     Buttles  &  Sraith 

NHv  10  G.  Skeper 

NHv  11  ■  L.  F.  Voigt 

NHv  12  ■  G.  oc  E.  Larson 

NHv  13  i  C.  h   E.  Larson 

NHv  14  ^'V.  Hartman 

NHv  15  S.  Hall 

NHv  16  J.  F.  Reynolds 

NHv  17  Mrs,  S.  H.  Mertons 

NHv  18  ■   Vi[.  Ponkava 

NHv  19  RidgeiYood  Dairy 

NHv  20  Ridgewood  Dairy 

ffilv  21 :   E.   Calosso 

NHv  22:  S,  Stovens 

NHv  23 '   H.  No lob or 

NHv  24 ;  J,  Wiberg 


Altitude 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter ; 
(inches) ■ 

40 

Dug 

25.9 

30 

60 

Driven 

28.0 

1|   1 

60 

Dug 

21,0 

30 

30 

Driven 

28,8 

1*  ' 

60 

Dug 

21,0 

30 

70 

Driven 

13,0 

"^ 

80 

Dug 

23,5 

36 

30 

Driven 

17.0 

2 

60 

do. 

33,0 

1^   . 

60 

Dug 

10,2 

36 

60 

do. 

13,4 

36 

60 

dOo 

15,5 

36 

60 

Driven 

12.0 

li  \ 

90 

Drilled 

95, G 

6 

160 

do. 

56.0 

6 

170 

do. 

110,0 

6 

220 

do. 

228,0 

6 

60 

Driven 

23,0 

li 

80 

Drilled 

130,0 

6    I 

80 

do. 

210,0 

6 

60 

Driven 

29,0 

li  i 

60 

do. 

44.0 

li   : 

60 

Drilled 

92,0 

6 

80 

do. 

150.0 

6 

in  toivn  of  North  Haven,  Connecticut- 
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Source 

formation 

Depth        : 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride    i 
(parts        ; 

per 

million) : 

r/eii 

no. 

JJepth 
be  low- 
land 
surface 
(feet) 

Date 
of 
measure- ^ 
mont 

NHv 

1  1 

Stratified  drift 

21.9 

10-  5-34    ; 

4 

NHt 

2   : 

Till 

21.0 

2-   6-35    i 

10 

NHv 

3  i 

Stratified  drift 

10.9 

2-   6-35    \ 

10          i 

Ifflv 

4 ; 

do. 

19.9 

2-   6-35    ; 

10           \ 

iniv 

5  . 

Till 

10.0 

2-   6-35    1 

7 

HFIv 

6  ; 

Stratified  drift 

8.0 

2-   6-35    ■ 

23           : 

ITKv 

7  ; 

do. 

18.5 

2-12-35    , 

12 

Ifflv 

S  ! 

do. 

10.0 

10-   5-34    \ 

4          1 

lIHv 

9  : 

do. 

26.0 

2-    6-35     \ 

5           1 

m.v 

10  I 

do. 

2.8 

2-   7-35     ; 

10           i 

lIHv 

11  ^ 

do. 

7.4 

2-   7-35     ^ 

6           \ 

ffliT 

12   ■ 

do. 

8.8 

2-   7-35     \ 

9 

1!Ht 

13  : 

do. 

4.0 

2-   7-35     : 

10 

mv 

14   ; 

Sandstone 

15.0 

10.0 

10-   8-34     ' 

5 

I'HV 

15    \ 

do. 

20.0 

32.0 

10-   8-34     \ 

12 

irav 

16 

do. 

5.0 

12.0 

10-   8-34     i 

10 

Ifflv 

n  : 

do. 

2.0 

2 

Mv 

18    ; 

Stratified  drift 

11.0 

2-11-35     : 

6 

ITHv 

19    \ 

Sandstone 

56.0 

20.0 

11-19-34       ; 

20 

ilHv 

20 

do. 

58.0 

35.0 

11-19-34     ^ 

15 

Ifflv 

21 

Stratified  drift 

20.0 

2-13-35 

9 

FHv 

22 

do. 

19.0 

2-13-35     : 

9            i 

ilHv 

23 

Sandstone 

6.0 

i         46.0 

2-   8-35 

10         : 

ITI-Iv 

24 

do. 

26.0 

38.0 

2-   8-35     : 

22 
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Records   of  wells 


Altitude  : 
above  sea; 

WgII 

OTmer 

level 

Typo 

Depth 

Diameter 

no. 

» 

(feet) 

(feet)  ■ 

(inches)  ; 

NHv 

25 

A. 

Blakeslee 

80 

Dug 

31.9   1 

48    1 

NHv 

26 

E. 

Schafer 

70 

do. 

22,2 

48    \ 

Wliv 

28 

G. 

E,  Bassett 

70    i 

do. 

28,0 

30    i 

NHv 

29 

J. 

Leoseago 

90 

Drilled 

82.3 

6 

NII^- 

30 

I. 

Chiesa 

80 

do. 

55.0 

6 

NHv 

,31 

J. 

A.  Diehm 

120    \ 

do. 

92,5 

NHv 

32 

F. 

Redfield 

140 

Dug 

18,0 

36    \ 

NHv 

35 

W. 

H,  Smith 

140 

do. 

21,7 

42 

NHv 

34 

^.T. 

H.  Smith 

140 

Drilled 

110.0 

6 

WHv 

35 

R. 

Clarke  Jr. 

140     i 

do. 

110,0 

6 

KHv 

3G 

s. 

Sm.ith 

140 

Dug 

13,8 

30 

NHv 

37 

V. 

Vigliotti 

100 

do. 

24,8 

30 

NHv 

39 

D. 

L,  Clinton 

80 

Drilled 

38,7   ; 

6 

ffiiv 

40 

W. 

W,  Stevens 

80 

Dug 

31.6 

36 

NHv 

41 

Mr 

s,  K,  Bassett 

80 

Driven 

20,0  ■■ 

1*   ^ 

NHv 

42 

^0 

H,  Richardson 

100 

do. 

23,0 

li   1 

NHv 

43 

H. 

A.  Smith 

80    1 

do. 

25,0 

2    ■ 

NHv 

44 

E. 

H«  Richardson 

100    1 

do. 

16,0 

li   1 

NHv 

45 

M. 

Keegan 

90 

Dug 

19,8   i 

30    1 

NHv 

46 

'n. 

Hull  Estate 

100 

Drilled 

170,0     : 

8 

NHv 

49 

0, 

J,  Dunham 

80 

do. 

36,0  \ 

6    1 

irav 

50 

E. 

Baunback 

80 

Dug 

22,0 

36    \ 

Mv 

51 

M, 

Pirorano 

40     \ 

do. 

12,4   i 

34    1 

NHv 

53 

A. 

Welles 

30 

do. 

14.4 

24    i 
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in  town  of  North  Haven,   Coniienticut.  -   Continued 


■- 

Vfeter 

level 

Chloride  i 

Depth 

Dcxco 

(parts   i 

Hell 

Source 

Depth 

below 

of 

per     \ 

no* 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock  : 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

I^IHv  25 

Wd-v  26 

miv  28 

mv  29 

llHv  30 

llliv  31 

Iffiv  32 

I'lHv  33 

ITIiv  34 

liliv  35 

HHv  36 

KHv  37 

Mv  39 

Mv  40 

Mv  41 

ffliv  42 

IIHv  43 

NHv  44 

lIHv  45 

Kiv  46 

iniv  49 

KIIv  50 

irav  51 


Till 

do. 
Stratified  drift 
Sandstone 

do. 

do. 
Till 

do. 
Sand  stone 

do. 
Till 

do. 
Sandstone 

do. 
Stratified  drift 

do. 

do- 
do. 
Till 
Sandstone 

do . 
Till 
Stratified  drift 

do. 


31.0 
22.0 

15.0 
4.0 
21.0 
17.0 
19.0 
20.0 
20.0 

20.0 

12.0 


5.0 
10.0 
20.0 


18.3 
18.5 
12.5 

O   I    tO 

15.0 

22.0 

7.3 

9.5 

30.0 

6.1 

8.9 

25.7 

11.2 

15.0 
22.0 

10,4 
44.0 
11.0 
11.8 
8.5 
9.1 


2-  8-35 
2-  8-35 
2-  7-35 
2-11-35 
2-11-35 
10-  5-34 
2-11-35 
2-11-55 
2-11-35 


2-11-55 
2-12-35 
2-12-35 

2-12-35 
2-12-55 

11-23-34 

2-13-35 

2-13-35 

ci-lj-ob 

10-  8-34 

10-  5-34 


18 

15 

10 

11 

19 

11 

18 

6 

9 

19 

37 

7 

8 

4 

10 

6 

14 

10 

G 

6 

8 

r* 
I 

3 
12 
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Records  of  wolls 


Well 
no. 


Owner 


Altitudo 
abovo  soa 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


NHv 

54, 

K. 

Webb  er 

80 

:    Dug 

H4.0 

36 

NHv 

55; 

w. 

Bass 

80 

Drilled 

60,0 

2 

NHv 

56; 

F. 

Balletto 

90 

:  Dug 

14.3 

30 

IvIHv 

57' 

J. 

Griecs 

90 

]     Drilled 

36,0 

6 

KHv 

58 

w. 

H,  Warner 

160 

:   Dug 

25,0 

36 

NHv 

60 

E. 

J.  &  V;,  S,  Foraker 

200 

Drilled 

74,0 

6 

NHv 

61  : 

s. 

Isaacs 

100 

:  Dug 

20,  G 

36 

I\FIiv 

62 

R. 

DcFalco 

110 

;  Drilled 

48,  u 

6 

NHv 

63  : 

M, 

Adinolfi 

60 

do. 

73.0 

6 

NHv 

64: 

M. 

Debiles 

50 

\     Dug 

20,0 

24 

NHv 

65  : 

G, 

Nutile 

100 

\     Drilled 

67.0 

6 

I\IHv 

66  : 

N. 

Biglarie 

50 

;    do. 

65.0   I 

6 

in  toivn  of  llorth  Havon,  Connoctiout-  -  Continued 
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ITater 

level 

Chloride    i 

Depth 

Date 

(parts        1 

Well 

Source 

Dopth 

below 

of 

per            j 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

^nillion); 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

mv 

54 

otratifiod 

drift 

3.6 

2-13-35 

13           1 

MHv 

55 

Sandstone 

27.5 

2-13-35 

7          1 

FHv 

56 

Till 

7.2 

2-13-35 

19 

fflv 

57 

Sandstone 

6.0 

4.0 

11-26-34 

15          1 

illiv 

58 

do. 

3.0 

20.0 

11-22-34 

6          1 

HIiv 

60 

do. 

0.0 

17.0 

11-22-34 

14          j 

NHt 

61 

Till 

14.3 

11-26-34 

11          1 

KIv 

62 

Sandstone 

63           I 

KHv 

63 

do. 

22.0 

35.0 

11-26-34 

23           1 

mv 

64 

Stratified 

drift 

13.5 

11-26-34 

102 

WHv 

65 

Sandstone 

7.0 

30.0 

10-   5-34 

22 

Mv 

66 

do. 

13.0 

10 
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Records  of  springs 


Spring 
no. 


NHv  27 
NHv  38 

NHv  47 


G.  E.  Bassett 
V,  Vigliotti 

A.  Randall 


NHv     48    :E.   Fowler 
NHv     52    :V,   Tenendine 
NHv     59    :W.    H,  ViTarnor 


Altitude 
afeove  sea 
level 
(feet) 


60 

120 

90 

90 
30 

160 


Topographic 
situation 


Base  of  hill 
Slope 

do. 

doo 

Valley 
Slope 


Source 
formation 


Sandstone 
do* 

do* 

do* 

Stratified  drift 
Sandstone 
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in  tovm  of  I\forth  Ilavon,    Coruiecticut 


Spring 
no. 


NHv  27 

mv  38 

m-Iv  47 

Mv  48 

imv  52 

i^-Iv  59 


Improvements 


:  Fluctuation 
(a) 


Tile  casing  ;  None 

Iron  tank,  gravity  flovr  pipe  j   do. 
line 

Barrel  sunk  in  gromid,  covered,  :   do. 
electric  piimp 

Masonry  casing,  electric  pump      do. 

Iron  pipe  driven  into  baiik  Slight 

iiasonry  pit,  8x8  feet,  gravity  None 
flow  pipe  line 


Yield 
(gallons 

a 

minute ) 

(a) 


12 

10 

12 

4 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


6 
9 
5 


(a)  ruoported 
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72'55' 


72°50' 


4I» 
26' 


20' 


41" 
25' 


41" 
20' 


LEGEND 

WELL 
SPRING 


72"55' 


72°50' 


COWN  GROUND-WATER  SURVEY;  W.RA.  NO  2«6! 


SPONSORSHIP.  CONN  STATE  WATER  COMM 

DIRECTION  GEOLSURV    US  OEPT.  INTERIOR  MAP        OF       NORTH     H  AVE  N    ,    CO  NN  EC  T  I  C  UT 


I 


H   H    H    H   H   h 


SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  S.  SPRINGS 

SCALE 
0  I 2 3     MILES 


31 


::e 
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NHv   7.   E.  LaFlammG,  abandoned  dug  well,  U.  S,  Rt.  5,  North  Haven. 
Diameter  36  inches,  depth  23,5  feet.  Measuring  point  is  keel  mark 
northeast  side  top  of  brick  curb  at  the  land  surface.   The  water- 
bearing formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Vfater  level 

Date 

Water  level 

1935 

■'1936 

1937 

June 

28 

17.05      1 

Apr. 

13 

16.50 

Feb,  1 

17.15 

July 

5 

17.65 

20 

16.10 

8 

16.55 

12 

17.85 

27 

16.60      i 

15 

16.50 

19 

18.00 

May 

4 

17.00 

22 

16.60 

26 

18.20 

11 

16.40 

Mar.  1 

17.10 

Aug. 

2 

18.30 

18 

16.50 

8 

17.45 

9 

18.50 

25 

16.80 

15 

16.80 

16 

18.70 

June 

1 

17.00 

23 

16.20 

23 

18.90 

8 

17.40 

30 

15.80 

30 

19.10 

15 

17.40 

Apr.   6 

15.90 

Sept 

.  4 

19.25 

22 

16.70 

15 

15.80 

10 

19.45 

29 

16.90 

20 

16.70 

17 

19.65 

July 

G 

17.00 

27 

15.85 

23 

19.70 

13 

17.10 

May   4 

15,80 

Oct. 

1 

19.70 

20 

16.30 

10 

15.35 

8 

20.05 

27 

16,50 

17 

15.55 

15 

20.10 

Aug. 

3 

16.90 

24 

15.66 

22 

20.35 

11 

17.70 

June  1 

15.84 

29 

20.50 

18 

18.10 

7 

16.03 

Nov. 

5 

20.70 

25 

18.40 

14 

17.75 

12 

20.90 

Sept 

.  1 

18.20 

21 

17.37 

19 

21.00 

8 

18.50 

29 

17.60 

26 

21.00 

14 

18.70 

July  6 

17.92 

Dec. 

5 

20.80 

21 

18.30 

12 

18.07 

10 

21.10 

28 

19.20 

19 

18.22 

17 

21.10 

Oct. 

5 

19.00 

26 

18.43 

23 

21.10 

12 

19.00 

Aug.   2 

18.63 

30 

21,50 

19 

18.90 

9 

18.84 

1936 

26 

19.20 

16 

19.03 

J8J1. 

6 

21.25 

Nov. 

2 

19.20 

21 

18.74 

13 

21.20 

9 

19.00 

30 

18.51 

20 

21.10 

16 

19.10 

Sept.  7 

18.42 

27 

20.90 

23 

19.40 

20 

19.62 

Feb. 

3 

20.70 

30 

19.60 

27 

18.75 

10 

20.70 

Dec. 

7 

19.50 

Oct.   4 

18.87 

17 

20.90 

14 

19.30 

18 

19.12 

24 

21.00 

21 

19.00 

25 

18.97 

Mar . 

2 

20.90 

28 

18.60 

:  Nov.   1 

18.77 

9 

20.00 

1937 

8 

18.63 

16 

19.70 

i  Jan. 

4 

18.20 

15 

18.61 

24 

17.60 

11 

18.15 

29 

13.55 

30 

17.70 

18 

17.85 

Doc.  13 

17.24 

Apr. 

7 

17,40 

25 

17.20 

27 

17.30 

^•?Ii•^■)!,^  ..^'l.  ,i^• 


;;: :;.;;  Xr- ; ;,  •;;.  ■  ,  .*• 
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Records   of  ■wells 


Altitude 

above  sea 

Vj'oll 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  '\ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  i 

0   1 

:   P. 

Miller 

150 

Dug 

16.3 

30    1 

0   2 

T. 

F.  TOxorle 

170 

:  Drilled 

101,0 

6    1 

0   3 

T* 

F.  Whorle 

170 

do. 

65,0 

8 

0   4 

J. 

Jefferson 

200 

do. 

41.1 

6 

0   5 

J. 

TJheeler 

200 

do. 

50,0 

6 

0   6 

w. 

N.  Smith 

170 

:  Dug 

19,0 

30    1 

0   ,7 

J. 

Pater 

175 

do. 

13,6 

52 

0   8 

v\r. 

R.  Archer 

180 

do. 

11,5 

30 

0   9 

A. 

J.  Foley 

180 

do. 

11,3 

:      24 

0  10 

w. 

Brown 

190 

do. 

30,0 

30 

0  11 

w. 

Burnaka 

190 

do. 

0  12 

c. 

Johnson 

195 

do. 

14,0 

;     36 

0  13 

A. 

Christiansen 

195 

i   do. 

9,2 

30 

0  14 

A. 

Christiansen 

195 

do. 

10,5 

\            30 

0  15 

A. 

Anderson 

200 

:  Drilled 

82,0 

6 

0  16 

s. 

Lindrall 

200 

do. 

79.0 

:          6 

0  17 

Edna  Sale 

160 

;   do. 

105,0 

6 

0  18 

Edna  Sale 

160 

i    do. 

65,0 

6     : 

0  19 

Edna  Sale 

180 

1   do. 

145,0 

G 

0  20 

Edna  Sak 

160 

do. 

10,0 

2 

0  21 

Mrs 

!•  M.  E.  Bristol 

200 

do. 

100,0 

3 

0  22 

T, 

A.  Smith 

180 

do. 

200,0 

8     : 

0  23 

L. 

Huber 

180 

1  Dug 

15,9 

30 

0  24  : 

A, 

J,  Bahnsen 

180 

;  Drilled 

213.5 

6 

in  town  of  Orange,  Connecticut 


124 


Water 

level 

Chloride   i 
(parts    j 

Depth 

Date 

Well  \ 

Source 

Depth 

below 

of 

per      1 

no. 

formation 

to 

land     1 

measure-  [ 

million)  1 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

0   1 

Phyllite              1 

0.0 

7.2 

2-23-38 

4 

0   2' 

do. 

0.0 

2 

0   3 

do. 

0.0 

i 

1 
1 

4 

0   4 

do. 

0.0 

9.5 

2-23-38 

1     1 

0   5 

do. 

0,0 

4 

0   6 

Stratified  drift 

6.0 

2-25-38 

2        ; 

0   7 

Phyllite 

9,2 

2-25-38 

15     1 

0   8 

do. 

0.0 

3.4 

2-25-38 

9     1 

0   9 

do. 

0,0 

2.0 

2-25-38 

5     i 

0  10 

Till 

7     1 

0  11 

do. 

5 

0  12 

Phyllite 

0.0 

17 

0  13 

do. 

0.0 

3.1 

3-  1-38 

18 

0  14 

do. 

0.0 

10 

0  15 

do. 

0.0 

9 

0  16 

do. 

0.0 

7 

0  17 

do. 

0.0 

5      1 

0  18 

do. 

0.0 

5     1 

0  19 

do. 

0.0 

0  20 

do. 

0.0 

6     i 

0  21 

do. 

0.0 

12        i 

0  22 

do. 

1   6 

0  23 

;  Till 

i    3.4 

\     3-  2-38 

i      8       1 

0  24 

1  Phyllite 

1    0.0 

1 

1     3 

.!"<.   ■ 


-■■"■• 


'^.fW?^^ 


«  ft 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


0  25  ;  A.  J.  Bahnson 

0  26  ;  W,  C,  Harmon 

0  27  :  W.  H.  Brovm 

0  29  ;  A,  Wilkinson 

0  30  Unknown 

0  31  A,  Delaurontis 

0  32  R,  J.  Woodruff 

0  33  F.  S.  Jerome 

0  34  A.  T.  Terrell 

0  35  ;  W,  Wilkinson 

0  36  L.  H.  Atkins  Estate 

0  3  7  H.  L,  Monaghan 

0  38  E.  L.  Clark 

0  40  :  C.  S,  Clark 

0  41  :  R.  W.  Smith 

0  42  ;  L.  '.IJhitnGy 

0  43  C.  Hafnor 

0  44  C,  Weber 

0  45  Dr.  M.F.R.  Savarcse 

0  46  D.  Thomas 

0  47  C.  Hafner 

0  48  F.  C,  Rowo 

0  49  J,  Jonsen 

0  50  ,  H,  Hotchkiss 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


180 
220 
295 
180 
180 
180 
185 
225 
125 
300 
320 
295 
300 
180 
180 
185 
200 
250 
200 
225 
190 
200 
200 
160 


Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 

do. 


18,0 
162,0 


30 
6 


23.0 

36 

18,2 

36 

500,0 

6 

8.7 

30 

110,0 

6 

100.0 

6 

a.  9 

30 

24,9 

36 

12.4 

30 

122.0 

6 

177,0 

6 

125,0 

6 

120.0 

6 

190.0 

6 

15,2 

36 

70.0 

6 

21,4 

36 

21,5 

36 

12,4 

30 
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in  town  of  Orange, 

Connecticut 

-  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride   i 
(parts 

per 

million) 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date"'" 

of 
measure- 
ment 

0  25 

Till 

0  26 

Phyllite 

6.0 

3-  4-38 

4 

0  27 

do. 

3 

0  29 

do. 

0  30 

Till 

0  31 

do. 

5.6 

3-16-38 

5 

0  32 

do. 

12.6 

3-16-38 

0  33 

Phyllite 

20.0 

20.0 

3-16-38 

13 

0  34 

Till 

3.2 

3-15-38 

17 

0  35 

Phyllite 

10.0 

19.0 

10-10-37 

3 

0  36 

do. 

15.0 

25.0 

3-  7-38 

4 

0  37 

Till 

8.0 

4.7 

3-15-38 

6    ; 

0  38 

do. 

14.8 

3-15-38 

3 

0  40 

do. 

3.2 

3-17-38 

6 

0  41 

Phyllite 

0,0 

7 

0  42 

do. 

0.0 

6 

0  43 

do. 

0,0 

20.0 

3-17-38 

7 

0  44 

do. 

6 

0  45 

do. 

10 

0  46 

Till 

6.0 

5-22-38 

5 

0  47 

Phyllite 

0.0 

6.4 

3-17-38 

4 

0  48 

Till 

15.0 

13.2 

\     3-21-38 

11 

0  49 

Phyllite 

13  =  9 

;  3-21-38 

8 

0  50 

Till 

3.2 

;  3-18-38 

4 
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Records    of  v/ells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


0 

51 

0 

52 

0 

53 

0 

54 

0 

55 

0 

56 

0 

57 

0 

58 

0 

59 

0 

60 

0 

61 

0 

62 

0 

63 

0 

64  : 

0 

65 

0 

66 

0 

67 ; 

0 

68  : 

0 

69  ., 

0 

70  , 

0 

72  : 

0 

73  ■ 

0 

74  ■ 

0 

75  : 

A.  D,  Smith 

E,  Yammarino 
'  1»  0,  Morris 
:  Anna  Bailo 

Anne  W,  Johnson 
;  Beatrice  Green 
i  G.  Peck 
;  T.  Aldrich 
^  D,  Noon 
;  J.  Micek 

J.  Kryvanis 

DeFerrarie 

DeFerrarie 

G.  Tirrell 

F,  Tirrell 
J,  Carney 
S.  P.  Pendred 
H,  Burr 
E.  D.  Bailey 
W,  H.  Gemmell 
C.  B.  Snell 
H.  B.  Cook 
S,  Ailing 
A,  Eo  Anderson 


230 

160 

200 

180 

160 

150 

140 

185 

180 

200 

170 

125 

125 

150 

150 

140 

175 

200 

240 

250 

275 

275 

180 

300 


Dug 

18,7 

do. 

13.9 

do. 

13,7 

do. 

12,9 

do. 

8.9 

do. 

15.0 

do* 

14,1 

do. 

18,4 

Drilled 

75.0 

Dug 

22,2 

do. 

13,7 

Drilled 

87.0 

Dug 

21.0 

do. 

20.4 

do. 

10,7 

do. 

8.5 

do. 

12,6 

do. 

12,5 

do. 

Drilled 

192.0 

do. 

180.0 

Dug 

14.0 

do. 

32,3 

Drilled 

65,0 

31 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

8 
36 
36 

6 
36 
36 
30 
30 
36 
56 

6 

6 

132 

72 

6 
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in  to-vvn  of  Orange,  Connecticut  -  Continued 


Tfell 

i          Source 

Depth 

no. 

formation 

to 
bedrock 

(feet.)... 

0   51 

Phyllite 

9.0 

0  52 

.   Till 

0  53 

do. 

12.0 

0  54 

do. 

12.0 

0  55 

do. 

0  56 

do. 

0  57 

do. 

10.0 

0  58 

do. 

0  50 

Phyllite 

13.0 

0  60 

Till 

0  61 

Phyllite 

7.0 

0  62 

do. 

15.0 

0  63 

do. 

0   64 

Schist 

0.0 

0  65 

do. 

0.0 

0   66 

Till 

7.0 

0   67 

Schist 

0   63 

do. 

0  69 

do. 

0  70 

do. 

0  72 

do. 

0  73 

Till 

0   74 

Schist 

18.0 

0  75 

do. 

\          5.0 

Water   level 
"Date' 


Depth 
below 
land 
surface 
J_f_eet)_ 

11.2 

3.9 

4.5 

3.8 

5.9 


6.7 
15.1 
13.2 
13.5 

8.7 

13c7 
11.7 
3.4 
1.1 
1.2 
2.3 


13.2 

4.0 

19.3 

18.0 


of 
measure- 
ment 


3-18-38 
3-18-38 
3-22-38 
3-22-38 
0-21-38 

3-21--38 
3-21-38 
3-21-38 
3-21-38 
3-22-38 

3-23-33 
3-23-38 
3-23-33 
3-23-38 
3-23-38 
3-23-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


3-23-38 
3-23-38 
5-17-38 
3-31-38 


13 
5 
4 
7 
4 
6 
7 

19 
7 
6 
5 
9 
5 
4 

18 
4 
3 
8 
4 
4 
3 
4 
4 
5 
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Records   of  vrells 


Y^cll 


Ovmer 


no, 


Altitude 
above   sea 
level 
(feet) 


Typo 


Depth 
(feet) 


Diamoter 
(inches ) 


0 

76 

T. 

B.  Gall 

0 

77 

MacLeman 

0 

78 

H. 

B,  Eberlein 

0 

79 

H. 

Duis 

0 

80 

H. 

Hulse 

0 

81 

J. 

Y>f,  Ailing 

0 

82 

J. 

¥.  Ailing 

0 

83 

M. 

Daley 

0 

84 

Oneito 

0 

85 

G. 

W,  Kreye 

0 

86 

F. 

Tirrell 

0 

87 

L. 

Peck 

0 

88 

A. 

B.  Riggs 

0 

89 

A. 

B.  Riggs 

0 

90 

J. 

F.  McMahan 

0 

91 

F. 

Ri  ggs 

0 

92 

II. 

Nelson 

0 

93 

Bergman 

G 

94 

Unknovvn 

0 

95 

c. 

E,  Meng 

0 

96 

C. 

Greer 

0 

97 

J. 

Morano 

0 

98 

A. 

Ruinbin 

0 

99 

J. 

E.  Mallory 

225 
210 
150 
150 
125 
110 
110 
175 
165 
175 
135 
140 
125 
110 
200 
200 
180 
185 
180 
180 
175 
180 
175 
180 


Drilled 

do, 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 


75.0 

6 

75.0 

6 

43.0 

6 

22,0 

36 

98,0 

6 

87.0 

6 

87.0 

6 

85.0 

6 

65.0 

6 

50.0 

6 

22.0 

36 

13.3 

36 

24.0 

36 

13,0 

48 

oO.O 

6 

57.0 

6 

13.7 

36 

15.0 

36 

15.5 

30 

14,5 

36 

13.1 

36 

75.0 

6 

50.0 

6 

12. S 

48 
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in 

town  of  Orange, 

Connecticut 

1   Depth 
to 
bedrock 
(feet) 

-  Continued 
Yifater 

level 

"  "Date 
of 
measure- 
ment 

Source 
formation 

:  Chloride 

Well 
no. 

Depth 
below 
land 
surface 
__(f  e_et_)___  _ 

i  (parts 

per 
million)  ; 

0  76 

^  Schist 

15.0 

i     3     ; 

0  77 

do. 

\        10,0 

3 

0   78 

do. 

i   13.0 

20.0 

3-24-38 

2    i 

0   79 

do. 

15.0 

15.0 

3-24-38 

10 

0  80 

do. 

3.0 

15.0 

3-24-38 

11 

0  81 

do. 

;   20.0 

14.0 

3-24-38 

6      \ 

0  82 

do. 

20.0 

14.0 

3-24-38 

6        ; 

0   83 

do. 

2 

0   84 

do. 

13 

0   85 

do. 

62.0 

3-28-58 

8 

0  86 

Till 

13.0 

8,0 

3-23-38 

i      * 

0  87 

do. 

3.3 

5-2G-3G 

17 

0  88 

do. 

22,0 

13.0 

3-28-33 

9      \ 

0  89 

do. 

2.0 

3-28-38 

6      \ 

0  90 

Schist 

10.0 

16.0 

3-31-38 

3     ; 

0   91 

do. 

17.0 

3-29-58 

!     3     j 

0   92 

Till 

9.0 

3-29-38 

2     i 

0   93 

do. 

8.0 

3-31-38 

2      1 

0   94 

do. 

9.6 

4-15-38 

3      \ 

0   95 

do. 

7.7 

3-29-38 

3      1 

0   96 

do. 

7,5 

3-29-38 

27      1 

0  97 

Schist 

a 

20.0 

13.0 

3-29-38 

3 

0  98 

do. 

:    10,0 

17.0 

3-30-33 

5      i 

0  99 

Till 

6.1 

O-30-3S 

5 
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Records  of  wells 


Well 
noo 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


0  100 

J. 

E.  Mai lory 

0  101 

c. 

Kirchberg 

0  102 

A. 

Passariello 

0  104 

F. 

C,  Sparry 

0  105 

F. 

Co  Sperry 

0  106 

L, 

Meyer 

0  107 

s. 

Ailing 

0  108 

E. 

Cronan 

0  109 

Eo 

Cronan 

0  110 

A, 

C,  Dallas 

0  111 

M. 

Pascucelli 

0  112 

J. 

Malinoski 

0  113 

A. 

C.  Soharff 

0  114 

M. 

Pascucelli 

0  115 

A. 

W,  Moore 

0  116 

A. 

Hill 

0  117 

J, 

Adams 

0  118 

M. 

&  R.  Moriarty 

0  119 

Mr 

s,  S,  Turczdniewicz 

0  120 

s. 

J.  Marks 

0  121 

Or 

ange  Hills  Country 

Club 

0  122 

L, 

Peterson 

0  123 

c. 

Peterson 

0  124 

w. 

R.  Spild 

180 
180 
180 
200 
200 
200 
190 
190 
180 
180 
175 
170 
150 
170 
160 
180 
175 
170 
170 
160 
250 
200 
175 
200 


Type 


Depth 
(feet) 


Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do, 

do* 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 
Drilled 

do* 

do* 
Dug 

Drilled 
Dug 

do« 

do. 


15,0 
20.0 
80.0 
28,0 
24.0 
25.0 
23,5 
22,7 
22,7 
20.1 
60.0 
19,0 
10.5 
15.7 
37.5 
34,7 
80.0 
72.0 
72.0 
16,0 
320.0 
20.0 
22,0 
28,0 


Diameter 
(inches ) 


48 
36 

6 
36 
36 
24 
24 
36 
24 
18 

6 
36 
30 
24 

6 
30 

6 

6 

6 
36 

8 
36 
42 
30 
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in  tovm  of  Orange,    Connoctiou''.-.    -  Continued 

Vifater 


no. 


0  100 
0  101 
0  102 
0  104 
0  105 
0  106 
0  107 
0  108 
0  109 
0  110 
0  111 
0  112 
0  113 
0  114 
0  115 
0  116 
0  117 
0  118 
0  119 
0  120 
0  121 
0  122 
0  123 
0  124 


SourcG 
formation 


Till 

do. 
Schist 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Schist 
Till 

do. 

do, 
Schist 
Till 
Schist 

do. 

doo 
Till 

Phyllitc 
Till 

do. 

do. 


Depth 

to 
bedrock 
(foot) 


15.0 


20.0 


20.0 
22,7 


13.0 


3.0 


12.0 


70.0 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


5.4 
10.0 
19.0 
16.0 
14.0 
13.8 
15.8 
13.7 
14.2 
15.2 

7ol 
16.3 

7.2 
14.2 
llo5 
26.6 


17.2 

7.5 

49.0 

lOoO 
10.0 


level 
Date" 
of 

measure- 
ment 


3-30-38 
3-30-38 
3-30-38 

3-31-38 
3-31-38 
5--17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-18-38 
5-18-58 
5-18-38 


5-18-38 

5-18-33 
5-13-38 

5-11-58 
5-19-38 


Chloride 
(parts 

per 
million) 


20 
5 


11 

4, 
31 
13 

19 

4 

5 
12 

22 
15 
12 
13 
32 

7 
34 
10 

4 
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Records    of  v/ells 


Altitude 

Yfell 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet)  : 

Diameter  ; 
(inches) 

0  125 

YI, 

R,  Spild 

180 

Dug 

13.0 

30 

0  126 

R. 

Longstaff 

180 

do. 

17.0 

48    i 

0  127 

F. 

Tower 

180 

do. 

22.2 

30    i 

0  128 

J. 

Blennerhessett 

200     ^ 

do. 

8.5 

24    i 

0  129 

J. 

Sperry 

200 

do. 

13.4 

24 

0  130 

s. 

Thatcher 

225 

do. 

37.7 

36    i 

0  131 

J. 

Crapanzana 

220 

do. 

30.0 

36    ; 

0  132 

w. 

B .  Andrews 

195 

do. 

15,3 

40 

0  133 

L. 

B,  Mason 

200 

Drilled 

59.0   • 

6    i 

0  134 

J. 

J,  Coffee 

200 

Dug 

28.6 

36    ; 

0  135 

H, 

Tetzloff 

195 

do. 

12,6 

36    i 

0  136 

T. 

Xizo 

200 

do. 

23.6 

36    \ 

0  137 

c. 

L.  Hall 

200 

do. 

14,8 

120   i 

0  138 

c. 

L.  Hall 

200 

do. 

14.7 

36    1 

0  139 

■  •  e 

T.  Andrews 

200 

do. 

11.0 

48    1 

0  141 

Raoebrook  Country  Club 

200 

Drilled 

40.0 

6    ; 

0  142 

R, 

D,  Pryde 

180 

Dug 

30.0 

36    ; 

0  143 

Racebrook  Country  Club 

210     ^ 

do. 

19.3 

50    1 

0  144 

R. 

D.  Pryde 

200 

do. 

10.6 

30      : 

0  145 

R. 

D,  Pryde 

200 

Drilled 

50.0   I 

6   ; 

0  146 

J. 

Lane 

200 

do. 

50.0   1 

6    i 

0  148 

R. 

Schillinglaw 

235 

Dug 

21,6 

30 

0  149 

R. 

Schillinglaw 

225     : 

do. 

23.1 

30    \ 

0  150 

H, 

B.  Cook 

180 

do. 

15.0 

144 
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in  toim  of  Orange, 

Connecticut 

-  Continued 

level 
"""Dat'e"" 

Water 

Chloride   i 

Depth 

(parts    1 

Fell 

Source 

Depth 

below 

of 

per      1 

10. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) ; 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

3.0 

5-19-38 

125 

Till 

5      1 

126 

do. 

7.7 

5-19-38 

33 

)  127 

do. 

20.0 

12.1 

5-19-38 

25 

128 

do. 

8.0 

5-18-38 

4 

129 

do. 

5.2 

5-19-38 

24 

130 

do. 

8.1 

:   5-12-38 

4 

131 

do. 

16.0 

■      5-12-33 

132 

do. 

8.3 

:   3-31-38 

\            4 

133 

Phyllite 

20.0 

15.0 

\      3-31-38 

134 

Till 

5.5 

'      3-31-38 

5 

135 

do. 

3.2 

■   3-31-38 

9 

136 

do. 

3.7 

\      4-  6-38 

23 

137 

do. 

4.9 

'      4-  6-38 

3 

138 

do. 

10.0 

4.6 

^   4-  6-^30 

1 

139 

do. 

1.0 

1   4"  6-38 

5 

141 

Phyllite 

20.0 

7.0 

:   4-  7-38 

:     2      ; 

142 

Till 

10.0 

;   4-  6-38 

\        1         : 

143 

do. 

17.9 

6.3 

:   4-  7-38 

;      3 

144 

do. 

9.0 

6.8 

-     4-11-38 

11 

145 

Phyllite 

25.0 

12.0 

4-11-33 

1 

146 

do. 

20.0 

20.0 

4-  6-33 

9 

148 

Till 

17.0 

12.7 

4-11-58 

6 

149 

do. 

20.0 

15.7 

4-11-38 

i      5 

150 

do. 

2.0 

4-11-38 

r>^«r^;V-.  I 


••.■.■ri^v-'; 


V'. 


vi>f  ";■ 
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Records   of  v/ells 


Altitude 

above  sea 

Well  i        Owner 

\       level 

Typo 

Depth 

Diameter  i 

no.   i 

j   (feet) 

(feet) 

(inches)  • 

0  151  ;  L.  A.  North 

200 

Drilled 

96,0 

6 

0  152  :  G.  R.  Stannard 

200 

do. 

145,0 

6 

0  153  ;  J.  L.  Atkins 

200 

i  Dug 

25.0 

36       : 

0  154  ]  E.  F.  Bearmore 

220 

do. 

9.3 

18 

0  155  :  Ct.  Blakeslee 

200 

do. 

15.4 

36 

0  156  ;  D,  E.  Russell 

;    200 

do. 

24,2 

42 

0  157  I   Racebrook  Country  Club 

200 

Drilled 

45,0 

6 

0  158  ;  Racobrook  Country  Club 

175 

do. 

150.0 

10 

0  159  \   Racebrook  Country  Club 

.175 

do. 

45.0 

10 

0  160  ;  R,  0.  Blom 

225 

Dug 

22,5 

30 

0  161  :  Tf.  B,  Andrews 

220 

do. 

18.1 

40 

0  162  I  W,  B,  Andrews 

220 

do. 

34.0 

40 

0  163  :  I.  Andrews 

225 

Drilled 

275,0 

4     i 

0  164  i  li.  Lafranco 

210 

Dug 

17.4 

36 

0  165  ■  Annie  Hotchkiss 

200 

do. 

25,0 

36 

0  166  '■   Mary  Yiloodruff 

200 

do. 

17,4 

30    : 

0  167  i  C,  R.  Treat 

200 

do. 

24.2 

36 

0  168  ;  S.  D.  Woodruff 

175 

do. 

20.2 

30    1 

0  169  :  W.  D.  Pardee 

100 

do. 

25,0 

36 

0  170  W.  D.  Pardee 

180 

do. 

25„9 

42    i 

0  171  ^  A,  D.  Clark 

200 

do. 

22.6     ; 

36    1 

0  172  ;  Corbett 

220 

.  do. 

27.0 

36    i 

0  173  :  C.  S.  Russell 

190 

do. 

28.0 

36    1 

0  1^4  W.  C.  Leaver 

180 

do. 

14,4 

30    i 

136 


in  town  of  Oreuigo,    Connecticut    - 


Well  1 
no. 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

0  151^ 

Phyllite 

8.0 

0  152  1 

do. 

10.0 

0  153; 

Till 

0  154; 

do. 

0  155; 

do. 

0  156 

do. 

0  157: 

do. 

0   158  : 

Phyllite 

50.0 

0  159; 

Till 

0  160 

do. 

0  161 ; 

do. 

17.0 

0  162  ; 

do. 

0 163 : 

Phyllite 

30.0 

0  164; 

do. 

8.0 

0  165  : 

Till 

0  166  : 

do. 

0  167  ■ 

Stratified 

drift 

0  168  ; 

do. 

0  169  i 

do. 

0  170 

do. 

0  171  ; 

Till 

0  172  : 

Stratif ie 

;d 

drift 

0  173 

do. 

23,0 

0  174 

do. 

15.0 

Continued 

VJater  level 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


10.0 

10.0 

13.0 

2.0 

8.2 


1.6 

12.0 
12.4 

7.0 
25.0 
11.2 
10.0 
14.5 
18.2 
15.2 
17.0 
23.4 
17.5 
17.0 
18.0 

8,5 


Date 

of 
measure- 
ment 


4-25-38 
4-11-38 

4-12-38 
4-12-38 
4-11-38 
4-  7-38 

4-11-38 

4-18-38 
4-19-38 
4-18-38 
4-19-38 
4-19-38 
4-19-38 
4-25-38 
4-21-38 
4-19-38 
4-21-38 
4-21-38 
4-19-38 
4-14-38 
4-14-38 
4-14-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


11 
13 

5 
5 
9 
6 
5 

4 
6 
3 

10 
3 
7 
3 
6 

17 
8 
8 
4 

5 
5 


o; 


ruv/ht/:^    J 


.00 


1         *■       t^  »     - 


:  iiv    «. 


'      i  .  1  •*  ! 


•  •.'    , -i    '^ <j J 


:.      »».     •.-:. 


,  •■.'■»■ 
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Records    of  7rells 


Altitude 

above  sea  ; 

ViTell  ; 

Owner 

level 

Type 

Depth 

DiajTieter  ; 

no. 

(feet)    ; 

(feet) 

(inches)  ; 

: 

! 

0  175 

F,  7r,  Jaynes 

170 

Dug 

15.4 

50 

0  176 

J,  Coolidge 

200 

Drilled 

167.0 

6 

0  178 

F.  G.  Baldwin 

210 

do. 

85,0 

6 

0  179 

F,  Houle 

250 

do. 

300*0 

8 

0  180 

P.  B.  O'Sullivan 

260 

do. 

200.0 

6 

0  181 

Mrs,  Alice  Walsh 

200     1 

do. 

40.0 

6 

0  182 

R,  J,  Woodruff 

185 

do. 

25,0 

6 

0  183 

T.  N.  Brons 

220     : 

Dug 

16,0 

36 

0  184 

Miss  E,  M,  Maynard 

200     \ 

do. 

12,7 

36 

0  188 

G.  Zanlca 

180 

do. 

30.0 

36 

0  190 

H,  B.  Treat 

255 

do. 

26.0 

48 

3  191 

H.  B.  Treat 

200 

do. 

10.4 

40 

0  193 

Major  J.  W.  Hession 

270 

do. 

34.0 

40 

0  194 

J,  Harvey 

275 

Drilled 

87.0 

8 

^  195 

H.  Stone 

275 

Dug 

26,9 

40 

0  196 

H,  Stone 

275 

do. 

21.9 

36 

0  197 

R,  Baldwin 

270 

do. 

20.0   . 

36 

0  198 

J.  Blackman 

270 

Drilled 

92,0 

6 

0  199 

J,  S.  Neal 

270 

Dug 

24.0 

36 

0  200 

C.  V.  Woodruff 

270 

Drilled 

60.0   i 

6 

0  201 

H,  Stone 

275 

do. 

32,0 

6 

0  202 

K,  H.  Case 

270 

do. 

75.0 

6 

0  203 

C.  S,  Carter 

275 

do. 

70.0 

6 

0  204 

S.  B.  Wright 

270 

do. 

70.0 

6 

138 


in  - 

bown 

of  Orange, 

Connecticut 

-  Continued 

Hell  1 

no. 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock  ; 
(f  e_et)_  j 

Vfeter 
Depth 
below 
land 
surface 

level 
Date" 
of 

measure- 
ment 

4-14-38 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

0  175^ 

Stratified 

drift       i 

8.7 

5 

0  176 

Phyllite 

10.0 

25.0 

4-14-38 

6 

0  178  i 

do. 

15.0 

25.0    j 

4-14-38 

6 

0  179: 

do. 

i     3 

0  180  i 

do. 

30.0 

4-13-38 

3      : 

0   181: 

do. 

10.0 

4-12-38 

3 

0  182 

do. 

20.0 

0  183 

Till 

6.0 

4-12-38 

5 

0  184 

do. 

8.7 

6.4 

4-12-38 

3 

0  188 

do. 

25.0 

18.0 

4-13-38 

8 

0  190 

Stratifi 

3d 

drift 

20.0 

10.0 

4-26-38 

5 

0  191 

do. 

5.1 

4-26-38 

4    ; 

0  193 

Till 

33.0 

19.0 

4-27-38 

0  194 

Phyllite 

26.0 

.  4-26-38 

5 

0  195 

Till 

17.2 

4-26-38 

0  196 

do. 

16,2 

4-26-38 

0  197 

do. 

12.0 

4-27-38 

8 

0  198 

Phyllite 

;   20.0 

20.0 

\     4-27-38 

!     5 

0  199 

Till 

12.0 

1  4-27-38 

\            4 

0  200 

Phyllite 

30.0 

20.0 

i  4-27-38 

7 

0  201 

Till 

10.0 

i  4-26-38 

0  202 

Phyllite 

35.0 

25.0 

j  4-27-38 

7 

0  203 

do. 

12.0 

i  4-27-38 

3 

0  204 

do. 

3 

,<  IV.' 


b  • :.  !'i.'^■< 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


0  205 
0  206 
0  207 
0  208 
0  209 
0  210 
0  211 
0  212 
0  213 
0  215 
0  217 
0  218 
0  219 
0  220 
0  221 
0  222 
0  223 
0  224 
0  225 
0  226 
(^  Z?.l 
0  228 
0  229 
0  2?1 


J .  Mac  ek 
C,  Parker 
J,  A.  Little 
J.  A,  Little 
T,  Karney 
T,  Karney 
V.  Skalski 
Mrs,  W,  Hine 
Orange  Water  Co. 
Olive  Yocher 
J.  Moccia 

B,  Ciola 
T,  Moccia 
J,  Tynan 
S,  Besbyda 

C.  F,  Winkle 
C,  F,  Winkle 
C.  ';Tinl<le  Jr. 
A,  Regula 

Eo  Budzinski 
M,  Jelasko 
G.,  Lesniak 
G.  Lesniak 
G.  Lesniak 


Altitude 
above  sea 
level 
(foot) 


Type 


270 
270 
270 
270 
250 
225 
225 
225 
250 
210 
225 
200 
215 
225 
215 
200 
185 
205 
185 
235 
230 
230 
200 
200 


Dug 

do. 

do. 
Drilled 


Dug 


do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do, 

do, 

do, 

do, 

do. 

do, 

do, 

do. 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


14*5 

18,4 
130,0 
19.0 
19.9 
84«0 
13,6 
85,0 
33^2 
35.0 
18,7 
39.5 
31.7 
24.0 
18,6 
5.5 
16.0 
15,7 
14,6 
12,2 
23,6 
10.2 
11,8 


36 

36 
6 

36 
6 

36 
8 
36 
36 
36 
36 
56 
42 
36 
42 
36 
30 
36 
36 
36 
36 
36 


140 


in 

town  of  Orange, 

Conjiecticut 

-  Continued 

Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride 

Yilcll  : 
no. 

Depth    ; 
below    i 
land     1 
surface 
_  (feet) 

Date 

of 
measure-  ; 
ment 

4-28-38   i 

(parts 
per 
million) 

0  205; 

Till 

6.2     ; 

11 

0  206: 

doo 

0  207; 

do. 

11.8 

4-28-38 

3 

0  208  i 

Phyllite 

30.0 

25.0 

4-28-38 

5 

0  209 

Till 

10.6 

4-28-38 

0  210; 

do. 

: 

12.1 

4-28-38 

6 

0  211  ■ 

Phyllite 

25.0 

15.0 

4-28-38 

5 

0  212 

Till 

9.2 

4-28-38 

6 

0  215 

Phyllite 

10.0 

14,0 

5-  2-38 

0  215  ■ 

Stratifi 

ed 

drift 

31,0 

29.1 

5-16-38 

4 

0  217 

do. 

31.0 

25.0 

5-16-38 

0  218 

do. 

14.6 

5-16-38 

4 

0  219 

do. 

30.3 

5-16-38 

4 

0  220 

Till 

31,0 

28.6 

5-15-38 

1 

0  221 

do. 

17.0 

5-16-38 

7 

0  222 

do. 

15.5 

•  5-16-38 

5 

0  223 

do. 

1.6 

5-16-38 

4 

0  224 

do. 

5.5 

:      5-11-38 

3 

0  225 

do. 

4.9 

i  5-11-38 

22 

0  226 

do. 

9,8 

;  5-10-38 

13 

0  227 

do. 

7.5 

1  5-10-38 

20 

0  228 

do. 

14.5 

:  5-10-38 

167 

0  229 

do. 

2.5 

1  5-11-33 

6 

0  231 

do. 

3.3 

^  5-11-38 

141 


Recordo  of  wi^lls 


Well 
no. 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


0  232  :  J,  Hill 

0  233  ;  J.  Hill 

0  234  ;  C.  H,  Bohndrof 

0  235  I  C,  M,  Bohndrof 

0  236  ;  C.  la,  Bohndrof 

0  239  :  G.  Cook 

0  240  I  C.  Morris 

0  241  I  Krause 

0  242  I  D,  L,  Hagnulson 

0  243  ;  D.  L.  Magnulson 

0  244  i  J,  W,  Comeowick 

0  245  :  J,  Harla 

0  246  !  W,  Glameyer 

0  247  i  Y[.  Groh 

0  248  :  The  Sypher  Rest  & 
:  Convalescent  Home 
0  249  i  H.  Groh 

0  250  ;  The  Sypher  ilest  & 
i  Convalescent  Home 
0  251  ;  G.  McDermott 

U  252  :  Asoociated  Seed  Growers: 

0  254  :  Associated  Seed  Growers 

'^  2^'5  :  Associated  Seed  Growers 

0  Zil   :  Associated  Seed  Growers: 

0  2^8  :  Associated  Seed  Growers 

0  259  :  W.  E,  Clark 


140 

Dug 

10.3 

36 

140 

do. 

9.1 

36 

150 

do. 

12.2 

24 

150 

Drilled 

75,0 

6 

150 

Dug 

15.2 

54 

145 

do* 

7i3 

24 

140 

Drilled 

160,0 

6 

130 

Dug 

15.2 

30 

160 

do. 

19.3 

30 

120 

lio. 

9.3 

24 

120 

do. 

23.5 

36 

120 

Drilled 

37.0 

6 

120 

Dug 

23.4 

30 

90 

do. 

4,8 

30 

100 

do. 

18.6 

40 

100 

do. 

12,0 

30 

100 

Drilled 

133.0 

6 

100 

do. 

108.0 

6 

100 

Dug 

17,0 

24 

110 

do. 

17.6 

24 

100 

do. 

17,0 

30 

100 

do. 

17.3 

24 

100 

Drilled 

95.0 

6 

140 

Dug 

16,4 

32 

142 


in 

town 

of  Orange, 

5e        i 
:ion 

Connecticut 

-  Continued 

Sourc 
forma-l 

Depth 

to 
bedrock 
(_fe_et_)^ 

liVater 

level 

Chloride 

Well 
nOo 

Depth 
below 
land 
surface 
_(feetO i 

2.2 

""Date 
of 

measure- 
ment 

5-  4-38 

(parts 
per 
million) 

0  232 

Till 

2       ; 

0  233 

do. 

9.1 

1.0 

5-  4-38 

8 

0  234 

do.  . 

5.5 

5-  4-38 

6      1 

0  235 

Phyllite 

4.0 

5.4 

5-  4-38 

6      : 

0  236 

Till 

3.1 

5-  4-38 

6 

0  239 

do. 

0.5 

5-  4-38 

2      1 

0  240 

Phyllite 

20.0 

12,0 

5-  4-38 

8 

0  241 

Till 

9.8 

5-  4-38 

0  242 

do. 

14o6 

5-  4-38 

16 

0  243 

do. 

3,4 

5-  4-38 

8 

0  244 

do. 

22.0 

17.2 

5-  3-38 

5 

0  245 

do. 

10.5 

5-  3-38 

6 

0  246 

do. 

10.1 

5-  3-38 

4 

0  247 

Stratified 

dr: 

Lft 

2.7 

i  4-28-38 

4 

0  248 

Phyllite 

9.5 

4-28-38 

3 

0  249 

Stratified 

dr: 

Lft 

;    12,0 

8.2 

4-21-38 

2 

0  250 

Phyllite 

3,0 

12,0 

10-20-37 

6 

0  251 

do. 

10.0 

5      1 

0  252 

■  Stratified 

drift 

13.6 

:  4--28-38 

29 

0  254 

do. 

13,3 

:  4-28-38 

0  255 

do. 

9.0 

:  4-28-38 

5 

0  257 

do. 

12.4 

;  4-28-38 

21 

0  258 

Phyllite 

6 

0  259 

Stratified 

drift 

11,1 

\     4-21-38 

3 

Recordfj    of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
aboTe  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Dioiaeber 
( ino  he  s ) 


0  260 
0  262 
0  263 
0  264 
0  265 
0  266 
0  267 
0  269 
0  271 
0  272 
0  273 
0  274 
0  277 
0  278 
0  279 
0  280 
0  281 
0  282 
0  283 
J  284 
0  205 
0  286 
0  287 
0  288 


J.  J.  Bell 
J.  Jealcofsky 
J»  Jeakofsky 

W.  J.  Rourke 
W,  J,  Rourke 
P.  Yarosh 
P,  Wright 
A.  Clark 
Wells 

L,  Novenstein 
A,  0,  Lyons 
C.  F.  Treat 
Fairlea  Farms 
Fairlea  Farms 
C,  F.  Treat 
C,  F,  Treat 
C.  F.  Treat 
Fairlea  Farms 
Fairlea  Farms 
ID.  J.  Treat 
Fairlea  Farms 
Wellington 
Hilda  Gragg 
Swart  z 


220 

Dug 

i     13,0 

30 

200 

do. 

;    l^^O   i 

30 

200 

do. 

1     11»5 

32 

180 

do. 

i     13.0 

36 

180 

Drilled 

45,0   ; 

6 

160 

Dug 

I     18,6   1 

32 

200 

do. 

19.6    ■ 

30 

180 

do. 

i     28,0    1 

30 

200 

do. 

\           19.1    \ 

30 

180 

do. 

20,0   ; 

30 

150 

Driven 

16,0    \ 

1* 

150 

Dug 

15,2 

36 

135 

do. 

19,3 

30 

140 

do. 

160 

do 

21.6    \ 

30 

160 

do. 

36.0    1 

84 

155 

do. 

20.0 

48 

150 

Drilled 

42,4    1 

6 

150 

Dug 

11.0 

24 

130 

Drilled 

100,0 

6 

100 

do. 

49.0    i 

6 

155 

do. 

63,0 

6     i 

150 

do. 

231,0 

6 

150 

do. 

100.0 

6 

144 


in  town  of  Orange,  Connecticut  -  Continuod 


Well  ! 

Source 

no- 

formation 

0  260  ; 

Till 

0  262  : 

Phyllite 

0  263  ; 

Till 

0  264  : 

do. 

Water  level 


0  265  - 
0  266  ^ 
0  267  ; 
0  269  ! 
0  271  : 
0  272  : 
0  273  ; 
0  274  : 
0  277  I 
0  273  i 
0  279 
0  280 
0  281 
0  283 
0  283 
0  284 
0  285 
0  286 
0  287 
0  288 


Phyllite 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Phyllite 
Till 
Phyllite 

do. 

do. 

do. 

do. 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


13.0 


0.0 

17.5 


22.0 
35.0 


10,0 

45.0 

5.0 

5,0 

3*0 


Depth 

below 

land 

surface 

_(feetj_ 

5.1 

7.8 

4.1 

7.1 
21.0 
10.2 

9.3 

12.5 
11.7 

7.1 
11.5 

13.5 
16.3 
10.2 
12.7 
7.8 
15.0 
12.8 
11.4 


)vel 
Date 

of 
measure-  ; 
ment 

Chloride 
(parts 

per 

million)  \ 

4-28-38   : 

5     \ 

5-  3-38 

11 

5-  3-38 

3 

5-  3-38 

17     1 

5-  3-38 

3 

5-  3-38 

8    i 

4-19-38 

14 

5-24-38 

17 

4-25-38 

9 

11 

5-24-38 

7 

5-24-38 

8 

5-24-38 

5 

5-24-38 

8 

5-24-38 

16     1 

5-24-38 

4    i 

5-24-38 

!     ^ 

5-24-38 

5 

5-24-38 

10 

5-24-38 

\           6 

6 
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Records   of  wells 


Altitude 

above  sea 

Well 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet)   ^ 

Diameter  i 
(inches)  : 

0  290 

H,  B,  North 

120 

Dug 

11.0 

36    1 

0  291 

Fairlea  Farms 

140 

Drilled 

87,0 

6 

0  292 

Dr.  A,  Pool 

120 

do. 

165,0 

6 

0  293 

A,  R,  Pastorius 

225 

do. 

200.0   i 

6 

0  294 

W,  A.  Neilson 

175 

do. 

84.0 

2 

0  295 

J.  P.  l^feis 

200 

do. 

133.0   \ 

6 

0  296 

Tf,  A.  Neilson 

185 

Dug 

35,0 

4 

0  297 

Fairlea  Farms 

155 

do. 

32.1 

72 

0  298 

D,  J,  Minko 

175 

do. 

30,0 

40    i 

0  299 

F.  C.  Y/oodruff 

215 

do. 

25,0 

36    1 

0  300 

Boppert 

200 

do. 

22.0   i 

36    1 

0  301 

P.  Wright 

180 

do. 

19.1 

48    i 

0  302 

L,  Coppolla 

200 

do. 

19,2 

36    1 

0  303 

J.  Clark 

225 

do. 

n.3 

36    1 

0  304 

C.  L,  Clark 

220 

do. 

20.0   \ 

36 

0  306 

F,  Corbin 

200 

Drilled 

418,0   ; 

6    1 

0  307 

F,  Mildeberger 

100 

Dug 

12,0 

30    1 

0  308 : 

E,  Anderson 

100 

do. 

16.8 

30    1 

C  309  ■ 

W.  H,  Leo 

100 

do. 

11.5 

30    1 

0  3:0  . 

Fairlea  Farms 

100 

Drilled 

104.0 

6    1 

0  3:1 

0.  Buckholz 

115 

Dug 

30.0 

36     : 

0  312  ■ 

J^TdGnnan  Bros, 

110 

Drivon 

27.0 

2     i 

0  313  : 

A,  P^  Potorson 

75 

Dug 

13.0 

30    1 

0  314  ■ 

Ao  P,  Peterson 

80 

do. 

28,0 

36     : 
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in  town  of  Orange,  Connecticut  -  Continued 


Well 
no. 


Source 

formation 


0  290  : 

Stratified  drift 

0  291  ■ 

Phyllite 

0  292 

do. 

0  293  : 

do. 

0  294  : 

do. 

0  296  1 

do. 

0  296  : 

do. 

0  297  \ 

Till 

0   298  \ 

do. 

0  299 

do. 

0  300 

do. 

0  301  ; 

do. 

0  302  ■ 

do. 

0   305  : 

do. 

0  304  ; 

do. 

0  306  ; 

do. 

0   307  ; 

do. 

0  308  ■ 

do. 

0  309  ;  Stratified  drift 

0  310  ;  Phyllite 

0  311  [  Stratified  drift 

0  312  ;   do. 

0  313  \       do. 

0  314  :   do. 


ViTater 


Depth 

Depth 
below    1 

to 

land 

■bedrock 

surface 

(feet) 

(feet) 

6.0 

40.0 

20.0 

10.0 

34.0     1 

25.0 

25.0    ; 

5.0 

8.0     i 

20.0 

15.0     1 

15.0 

10.0     j 

7.2     j 

15.0     1 

15.0 

13.0 

15.0     1 

11.6 

12.0 
16,8 

40,0 


11.1 
14.2 
12.0 

2.8 

9.7 

9.3 

20.0 

20.0 

14.0 

9.6 


level    __ 

■  "Date" 
of 
measure- 
ment 


5-25-38 
5-19-38 
5-20-38 
5-23-38 
5-23-38 
5-23-38 
5-23-38 
5-23-38 
5-24-38 
5-24-38 
5-24-38 
4-25-38 
4-25-38 
4-19-38 
5-24-38 

5-19-38 
5-19-38 
5-19-38 
5-25-38 
5-24-38 
5-19-38 
5-25-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


•14 
7 
3 
6 
12 
11 
8 
5 

5 

5 

14 

5 

5 
4 
4 
6 
6 
7 
4 

23 
121 
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Records   of  vrolls 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  soa 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches)  \ 

0  315 

c. 

C,  Disbrow 

70 

Driven 

11,0 

2 

0  316 

A. 

M,  Peterson 

80 

Dug 

9,2 

30 

0  317 

c. 

Yf.  Swertfeger 

80    i 

do. 

6.0 

30 

0  318 

F. 

Euokholz 

75     i 

do. 

12,7 

36 

0  319 

F. 

Buokholz 

140     j 

do. 

15.3 

36 

0  320 

Fairlea  Farms 

110 

Drilled  ; 

300,0 

8 

0  321 

Vir. 

H.  Lee 

125 

Dug      1 

10.0 

36 

0  322 

VJ". 

H.  Lee 

150 

Drilled  ; 

85,0 

6 

0  323 

H. 

L.Emannelson 

120 

do. 

86.0 

4 

0  324 

Dr 

a  H,  L,  Dunn 

150 

do. 

85,0 

6 

0  325 

D. 

Page 

110     \ 

do. 

85,0 

6 

0  326 

Elm  City  Nursery 

120 

Dug     : 

13,8 

36 

0  327 

w. 

H,  Lee 

120 

do,    1 

9.6 

52 

0  328 

Coughlin  a  Guasolin 

110 

Driven 

30.0 

2 

0  329 

G. 

¥.  Coughlin 

120 

do. 

25,0 

2 

•-1  330 

A. 

Klages 

120 

Dug      1 

20.0 

j     120 

0  331 

A. 

Zelinsky 

80 

do,     : 

11.8 

\              43 

0  332 

Bura  &  Donchenko 

80     ; 

do. 

14,6 

1      30 

0  333 

■ '  • 

Sasin 

i      80 

do. 

15,0 

:      50 

0  334 

H. 

Heglio 

:     125 

Drilled  ; 

85,0 

6 

0  3^.5 

J, 

Po  Matthews 

•     140 

Dug      1 

22.0 

36 

0  306 

■  c. 

J.  Collins 

125     1 

do. 

24.0 

:      36 

0  337 

i  G. 

Greco 

125 

do. 

28,0 

36 

0  338 

■  J. 

Vaughn 

120 

do. 

27,0 

;      36 

148 


in  tovm  of  Orange, 

Connecticut 

-  Continued 

YiTater 

level 

Chloride 

Depth 

Date  "" 

(parts 

Well  1 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure-  ■ 

million)  ' 

bedrock 

surface 

ment 

-  .  ,  J 

(feet) 

(feet) 

0  315  i 

Stratified  drift 

27 

0  316: 

do. 

i    8.3 

5-25-38   : 

16 

0  31?; 

do. 

i    3.0 

5-25-38 

21 

0  318  1 

do. 

1    8.1 

5-24-38 

5 

0  319 

do. 

1   11*9 

5-24-38 

4 

0  320  ; 

Phyllite 

25.0 

;   25.0 

5-26-38 

0  321  ; 

Stratified  drift 

;    4.0 

5-25-33 

4 

0  322  : 

Phyllite 

55.0 

\        15.0 

5-23-38 

12 

0  323  ; 

do. 

15.0 

\        18.0 

i  5-23-38 

7 

0  324^ 

do. 

10.0 

18.0 

1   5-23-38 

10 

0  325  ; 

do. 

12.0 

i   10.0 

\     5-23-38 

9 

0  326  . 

Stratified  drift 

8.9 

1  5-19-38 

0  327  ■ 

do. 

1    4.5 

5-19-38 

5 

0  328  '■ 

do.          • 

i   10.0 

1  5-19-38 

8 

0  329  . 

do. 

\          6.0 

;  5-19-38 

6 

0  330  ■ 

do. 

i   13.0 

1   5-19-38 

6 

0  331 

do. 

7.2 

5-25-38 

22 

0  332 

Till 

j    8.2 

i  5-25-33 

21 

0  333 

do. 

1    6.6 

1  5-25-38 

45 

0  334 

Phyllite 

20.0 

19.0 

j  5-26-38 

5 

0  335 

Till 

1   13.0 

5-26-38 

6 

0  336 

do. 

15.0 

1  5-26-38 

5 

0  337 

do. 

25,0 

18.0 

:  5-26-38 

8 

0  338 

do. 

17.0 

1  5-26-33 

68 
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Records  of  'jfells 


Well 
no. 


Owner 


0 

339  : 

D,  G.  Fayina 

0 

340  ' 

F.  Pucillo 

0 

341 

A,  Volpe 

0 

342 

F,  Pucillo 

0 

343 

J,  Richitelli 

0 

344 

P.  H,  Wimmett 

0 

345 

Dr«  CapecGlatro 

0 

346 

G.  Capocelatro 

0 

347 

Fairlca  Farms 

0 

348 

Fairloa  Farms 

0 

349 

B,  J.  Foyer 

0 

350 

B,  J,  Foyer 

0 

351 

P,  Latolla 

0 

352 

Carbonella  Bros, 

0 

353 

A,  Guzzocoreo 

0 

355 

J,  Capocelatro 

0 

356 

H.  Seaman 

0 

357 

G,  Ladder 

0 

358 

Mrs.  Benson 

0 

359 

G,  K.  Stillman 

0 

330 

J,  Garrity 

0 

331 

A,  Landers 

0 

362 

E.  Russell 

c 

333 

E,  Russell 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


140 

Dug 

120 

do. 

120 

:  Drilled 

130 

■  Dug 

135 

Drilled 

140 

do. 

140 

'  Dug 

140 

i  Drilled 

80 

;  Dug 

80 

do. 

100 

do. 

110 

do. 

100 

do. 

140 

do« 

120 

do. 

130 

do. 

90 

do. 

125 

do. 

110 

do. 

110 

do. 

125 

do. 

110 

:  Drilled 

115 

;  Dug 

120 

do. 

Depth 
(feet) 


47,0 
31,0 
80,0 
27,0 

100.0 

109.0 
30,0 

170,0 
22,1 
23.0 
18,4 
19.2 
50,0 
20.3 
12,0 
9.0 
9.4 
26,4 
35.0 
22.0 
35,0 

165,0 
22,0 
28,0 


Diameter 
(inches ) 


120 
40 

6 
36 

6 

6 
28 

6 
36 
30 
30 
40 
36 
72 
36 
48 
36 
36 
32 
36 
36 

2 
36 
36 
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in  tovm  of  Orange,    CoiTnecticut   -   Continued 


Well 

Source 

no. 

formation 

0  339 

Till 

0  340 

Schist 

0  341 

do. 

0  342 

Till 

0  343 

Schist 

0  344 

do. 

0  345 

Till 

0  346 

Schist 

0  347 

Till 

0  348 

Stratified  drift 

0  349 

do. 

0  350 

Till 

0  351 

do. 

0  352 

do. 

0  353 

do. 

0  355 

do. 

0  356 

do. 

0  357 

Stratified  drift 

0  358 

do. 

0  359 

do. 

0  360 

do. 

0  361 

Schist 

0  362 

Stratified  drift 

0  363 

do. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


3.0 


25.0 
28.0 


20.0 


Water  level 
Date 


Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 


10.0 
21.4 

9.5 

25.0 
17.0 

16.5 
16.7 

14.9 
8.1 

7.7 

7.0 

3.0 

3.9 

19.9 

10.0 

15.0 

25.0 

50.0 

15.0 

15.0 


5-26-38 
5-26-38 

5-26-38 

5-26-38 
5-26-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


5-25-38 

5-25-38 

3 

5-25-38 

17 

5-25-38 

11 

56 

5-26-58 

20 

5-25-38 

4 

5-25-38 

4 

5-24-38 

5 

5-24-38 

7 

5-24-38 

4 

5-13-38 

5 

5-13-38 

8 

5-12-38 

81 

5-11-38 

7 

5-11-38 

9 
11 
11 
6 
7 
8 

19 
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Records  of  wells 


V^ell 
no. 


Owner 


0  364  :  \^I,  Monk 

0  365  ■  J.  Acunto 

0  366  ;  R,  Romberg 

0  367  :  C.  E,  Eberle 

0  368  ;  M.  Ebel 

0  369  ;  C,  C.  Disbrow 

0  370   Mechanics  Savings 

:  Bank 
0  371  C,  M.  Cook 

0  372  ;  0.  Thomas 

0  373  :  P.  Thompson 

0  374  ;  Mrs.  C.  B.  King 

0  375  i  Mechanics  Savings 

'  Bank 
0  376  ;  G,  J.  Smith 

0  377  :  Lampson  Lumber  Co, 

0  378  [   B,  Riskowitz 

0  379   Fanning 

0  380  :  R.  Lutz 

0  381  ;  D.  Vig-ano 

0  382  ■■  L,  Sisson 

0  383  i  G,  Lawler 

0  384  j A,  Cuzzocoreo 

0  385  :  Ii«  Savastono 

0  386  H.  Savastano 

0  387  ^E,  vfilder  &  M.  J. Brook 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


140 
100 
110 
145 
110 
125 
125 
125 
110 
110 
105 
125 
120 
125 
125 
175 
125 
135 
120 
130 
125 
120 
110 
120 


Type 


Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

do. 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


20.0 

20 

28,0 

36 

22.0 

36 

77,5 

6 

35,0 

36 

12,0 

36 

80.0   j 

4 

23.5   \ 

36 

30.0   \ 

36 

30,0   i 

36 

28.0 

36 

79,0   ; 

4 

9.4   1 

36 

140,0 

6 

28,0 

36 

32,5 

36 

60,0 

6 

25,5 

36 

27,6 

36 

31.2 

36 

85.0    \ 

6 

30,0 

6 

18.0 

36 

29,0 

36 
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in  town  of  Orange,  Cormccticut  -  Continued 

Yfater  level 


Well  1 
no. 

Source 

formation 

i 

0  364 

Stratified  drift- 

0  365  I 

do. 

0  366  ; 

do. 

0  367  \ 

Schist 

0  368 
0  369  : 
0  370 

0  371 : 

0  372  ; 
0  373  : 

0  374 
0  375 
0  376 
0  377  ! 

0  378  : 

0  379  ■ 
0  380  ■ 
0  381 
0  382 
0  383 
0  384 
0  385 
0  386 
0  387 


do. 
Phyllite 
Schist 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 
Schist 

Stratified  drift 
Schist 
Till 

do. 
Schist 
Till 

do. 

do. 
Schist 
Stratified  drift 

do. 
Till 


Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


41.0 

20,0 

7,0 


30,0 


25,0 
41.0 
22.5 


40.0 


Depth 
■beloviT 
land 
surface 
_(fee_tj_ 

15.0 

20.0 

15,0 


20.0 
3.0 

13.5 
23.0 
23.0 
18.0 
28.0 

3.9 
17,0 
13.0 

9,5 
20.0 
22.5 
24.4 
28.1 
22.0 
15.0 

8.0 
14.0 


Date 

of 
measure- 
ment 


5-11-38 
5-13-33 
5-12-38 

5-12-38 
5-25-33 

5-13-38 
5-13-38 
5-17-38 
5-17-33 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-25-38 
5-25-38 
5-17-38 
5-25-38 
5-24-38 
5-24-33 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 
5-17-38 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


3 
4 
4 
2 


6 
9 
4 
9 
12 
9 
5 

8 
4 
7 

9 


9 
17 
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Records   of  vrells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

* 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ; 
(inches) 

0  388 

R,  Mango 

120 

Dug 

27.0 

30    1 

0  389 

S.  A.  Shaw 

120 

do. 

22.0 

36 

0  390 
0  391 

Gonnocsticut  S&viri^ 

Bank 

R,  Secondi 

120 
110 

do. 
Drilled. 

35,0 
108,5 

36 
6 

0  392 

S,  A,  Shaw 

120 

do. 

115.0 

6 

0  393 

R.  Secondi 

110 

Dug 

31,0 

36 

0  394 

E.  C ass aval e 

110 

do. 

25,0 

48 

0  395 

E,  Cassavale 

110 

do. 

25,4 

36 

0  396 

J.  Breslav 

115 

do. 

28.0 

36 

0  397  . 

L,  Palmer 

110 

do.    1 

33,2 

30 

0  398  ■■ 

R.  Beckingham 

140 

do. 

7,0 

30    1 

0  399 

C.  Schebell 

110 

do. 

20.6 

30 

0  400 

J.  McMahan 

120 

do.    i 

33,8 

36 

0  401 

F,  Goldman 

120 

Drilled  \ 

161,5 

6 

0  402 

F,  Goldman 

130 

Dug 

31.5 

36 

0  403 

Unknown 

140 

do. 

8,9 

30 

0  404 

0  405  • 

Home  Owners  Loon 

Corp. 

J.  Cummings 

130 
210 

do, 

do. 

34,4 
6.4 

30    i 

in  town  of  Orange,  Connecticut  -  Continued 
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Souroe 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Water 

level 

Chloride   i 

(parts    i 

per      i 

million)  i 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure-  ; 
ment 

0  388 

Till 

14,5 

5-25-38 

68 

0  389 

do. 

10,0 

5-25-38 

0  390 

do. 

27,0 

5-17-38 

14 

0  391 

Schist 

25,0 

5-18-38 

13 

0  392 

do. 

40.0 

5 

0  393 

Till 

13.0 

5-18-38 

9 

0  394 

do. 

10.0 

:  5-18-38 

32 

0  395 

do. 

7,8 

•  5-18-38 

17 

0  396 

do. 

5,0 

;  5-25-38 

4 

0  397 

do. 

6.9 

\     5-18-38 

8 

0  398 

doo 

1.3 

\     5-18-38 

6 

0  399 

do. 

10.8 

i  5-18-38 

0  400 

do. 

12.6 

I  5-18-38 

12     1 

0  401 

Schist 

41,0 

25,0 

1  5-18-38 

53 

0  402 

Till 

11,8 

1  5-18-38 

0  403 

do. 

3,1 

5-17-38 

3      j 

0  404 

do. 

22.3 

5-18-38 

0  405 

Phyllite 

1,0 

1.6 

:  4-18-38 

4      1 
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Records  of  springs 


Spring! 
no. 


Owner 


0  28  : J.  A.  Groen 


0  39  UnlaioTOi 


0  71 


0  103 


0  140 


0  177 


0  185 


0  186 


W,  GGimuGll 


R,  F,  Sporry 


F,  J.  Androw 


H.  E,  Drew 


Jo  Zanka 


New  Haven  Water  Co, 


0  187  .J.  S,  Neal 
0  214 

■J,  Hoocia 


0  216 


0  230 


0  253 


Orange  Water  Co. 


Unknov«i 


Associated  Seed 
Growers 


0  256  'Associated  Seed 
; Growers 

0  261  -F,  Wan 

0  268  W,  E,  Clark 


Altitude  ; 
above  soa; 
level 
(feet) 


140 
240 
275 

140 


Topographic 
situation 


140     Base  of  slope 


Valley,  edge 
'of  swamp 


140     Slope 


160     Hillside 


Source 
formation 


295  Hilltop  i  Phyllite 

250  Hillside  do, 

180  -Base  of  hill  ^  Till 

165  Valley  ;  Schist 

200  'Terrace  Till 

175  ^BasG  of  hill  '  Phyllite 


do. 


180     Head  of  ravine      do. 


:Base  of  ravine      do, 
do,  do, 

;Hilltop         '   Till 


do. 


Stratified  drift 


Till 


185     Head  of  ravine      do, 
185     ^Hillside  do. 
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in  town  of  Oran'o,  Cormocticut  -  Continued 


Spring; 
no. 


ImprovGmGnts 


Fluctuation ■ 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 

iiiinutc ) 

(a) 


0  28  :  Masonry  pit,  2.5x3  foot,  vrooden     None 
spring  houso,  gravity  flow  pipe 
lino 

0  39  ■  Masonry  pit,  4x8  foot,  covorod 


0  71  :  Masonry  pit,  6x11  feet,  covered  , 
1/3  HP.  electric  pvunp 

0  103  :  Concrete  pipe  casing,  3x3»5  feet, 
covered,  x  HP,  electric  pump 

0  140  '   Tile  pipe  casing,  coArcred,  gravity 
;  flow  pipe  line 

0  177  ■  Concrete  pit,  3x8x8  feet,  spring 
^  house,  1  HP.  olectric  pump 


do. 


do. 


Fails  in 
dry  periods 

Slight 


0  185  ■  Concrete  pit,  3x3x6  feet,  do. 

pitcher  pump 

0  136  ■  Pipe,  ■§■  inch  diameter  driven  in       do. 
bank 


Chloride 
(parts 

per 

million  ) 


4 
5 


0  187  ;  Barrel  sunk  in  ground 

0  214  :  Masonry  pit 

0  216  ;  Masonry  pit,  6x12x12  feeb, 

covered  gravity"  flow  pipe. line 

0  230  :  Masonry  pit,  2x4  feet,  spring 
house 


rJone 
Great 


Slight 


do. 


10 


0  253  ;  Concrete  pipe  casing,  gravity  \  Decreases 

flow  pipe  line  ■   in  summer 

0  256  ;  Concrete  pipe  casing,  3x4  feet.  Slight 
covered, gravity  flow  pipe  line 

0  261  ;  Terra-cotta  tile  sunlc  in  ground  Seasonal 

0  268  ; Circular  masonry  pit,  3x8  feet.  Slight 
covered,  gravity  flow  pipe  line 


3 
4 


(a)  Reported 
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Records    of   springs 


Altitude 
above  sea 

Spring 

Ovmer 

level 

Topographic 

Source     \ 

noo 

(feet) 

situation 

formation  | 

0  270 

Yfepowaug  Country- 
Club 

190 

Hillside 

Till 

0  275 

YiT.  H.  Lee 

135 

Slope  of 
marshy  land 

do» 

0  276 

W.  H.  Lee 

135 

Edge  of  swamp 

do. 

0  289 

R,  E.  Razee 

140 

Base  of  terrace 

Phyllite 

0  305 

F,  Corbin 

160 

do. 

Till            ! 

0  354 

F.  Buckholtz 

85 

Valley 

Stratified  drift 
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in  town  of  Orange,  Oonnccticut  -  Continued 


Yield 

Chloride 

(gallons 

(parts 

Spring 
no» 

Improvements 

Fluctuation 
(a) 

a 

minute ) 
(a) 

per 
million)  ■. 

0  270 

;  3-Masonry  pits,  3x4x15  feet, 
:  suction  pump,  piped  to  250 
■  gallon  storage  tank 

Slight 

6          \ 

0  275 

;  Masonry  pit,  4x8  feet,  covered, 
' electric  pump,  piped  to  storage 
;  tank 

Seasonal 

10 

0  276 

Masonry  pit,  electric  pump,  piped 
: to  storage  tank 

do. 

5    i 

0  289 

: Masonry  pit,  spring  house 

do. 

15 

6 

0  305 

; Masonry  reservoir,  electric  pump 

Slight 

15 

10 

0  354 

; Concrete  pit,  masonry  spring 
house 

do. 

5 

7 

(a)  Reported 
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0  132.  W.  B.  Andrews,  abandoned  dug  well,  Tyler  City  Rd.,  Orange. 
Diameter  4'3  inches,  depth  15.3  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  west  side  sharp  edge  of  flagstone  curb  at  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Vfeter  level 

Date 

Yfater  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

31 

11.33 

July  1 

4.56 

Mar.   3 

4.32 

Nov. 

6 

11.72 

8 

5.87 

9 

4.34 

13 

10.40 

15 

7.23 

16 

3.57 

20 

9.82 

22 

8.60 

23 

3.65 

27 

7.00 

30 

9.71 

30 

4.11 

Dec. 

4 

7.51 

Aug.   7 

10.74 

Apr.   6 

3,76 

11 

6.92 

12 

11.24 

13 

4.00 

18 

6.55 

19 

11,94 

20 

4.39 

26 

6.60 

26 

12.56 

27 

4,06 

1936 

Sept.  2 

13,09 

May   4 

4,61 

Jan. 

2 

5.40 

9 

13.75 

11 

4,94 

8 

4.70 

16 

13.86 

18 

5,19 

15 

3,91 

23 

14,16 

25 

5.74 

22 

4.07 

30 

13.81 

June  2 

6.69 

29 

4.50 

Oct.   7 

12.50 

8 

7.38 

Feb. 

6 

5.86 

14 

11.26 

15 

7.86 

13 

6.33 

21 

9.43 

22 

7.77 

19 

6.60 

28 

6.51 

29 

5.87 

26 

4.42 

Nov.   4 

6.74 

July  8 

4.65 

Mar. 

4 

3.91 

12 

6.90 

13 

5,47 

11 

3.63 

17 

6.96 

Aug.  17 

9,23 

18 

3.12 

25 

7.17 

24 

8.15 

25 

3.21 

Dec.   2 

7.77 

31 

4.39 

Apr, 

1 

3.53 

9 

5.10 

Sept.  7 

5.14 

8 

3.64 

16 

3.85 

14 

5.41 

16 

3.90 

23 

3,91 

21 

4.96 

22 

4.35 

29 

4.13 

29 

4.94 

29 

4.73 

1937 

Oct.   6 

6.82 

May 

6 

4.90 

Jan.   6 

3.78 

12 

7.41 

13 

5.22 

13 

3.95 

18 

8.13 

20 

5.62 

19 

3.77 

25 

4.60 

27 

6.44 

26 

3.49 

Nov.   8 

4,62 

June 

3 

7.59 

Feb.   2 

3.58 

22 

4.11 

10 

8.72 

9 

5.25 

Dec.   7 

3,45 

17 

3.56 

16 

3.73 

20 

3.68 

24 

3.99 

24 

3.60 

0  303,  J.  Clark,  abandoned  dug  vrell,  Tyler  City  Road,  Orange. 
Diameter  36  inches,  depth  21.8  feet.   Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  sharp  edge  of  plank  set  in  concrete  curb  2,5  feet  above  the  land 
surface.   The  water-bearing  formation  is  till. 


d'f: 


.f;ni.'I, 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  0  3 03 -Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

31 

20.30         : 

July 

1 

16.05 

Mar .   3 

16.23 

Nov. 

6 

20,00 

8 

16.85     1 

9 

16.55 

13 

19.70 

15 

17.29     i 

16 

16.68 

20 

19.40 

22 

17o75     i 

23 

15.83 

27 

19.60 

30 

18.05 

30 

15.92 

Dec. 

4 

18.30 

Aug. 

7 

18.29      1 

Anr.   6 

16.39 

11 

17.30 

12 

18.48     : 

13 

15.90 

18 

17.35 

19 

18.46 

20 

16.24 

26 

17.40 

26 

18.81 

27 

16.47 

1936 

Sept 

.  2 

19.00 

May   4 

16.15 

Jan. 

2 

17.40 

9 

19.13 

11 

16.68 

8 

17.10 

16 

19.27 

18 

16.83 

15 

16.50 

23 

19.27 

25 

17,01 

22 

15.70 

30 

18.89 

June  2 

17.28 

29 

1G.20 

Oct. 

7 

18.25 

8 

16.46 

Feb. 

6 

16.70 

14 

17,72 

15 

17.66 

13 

16,90 

21 

17.69 

22 

17,74 

19 

17.13 

28 

17.06 

29 

17.08 

26 

17.02 

Nov. 

4 

17.14 

July  8 

16.78 

Mar. 

4 

15.64 

12 

17.35 

13 

16.91 

11 

16.27 

17 

17.40 

Aug.  17 

18.03 

18 

15.  IG 

25 

17.50 

24 

18.01 

25 

15.84 

Dec. 

2 

17.64 

31 

16.73 

Apr. 

1 

16.56 

9 

17.45 

Sept.  7 

16.87 

8 

16.77 

16 

15.55 

14 

17.10 

15 

15.55 

23 

15.46 

;       21 

16.89 

22 

16.00 

29 

15.70 

29 

17.13 

29 

16.50 

1937 

!  Oct,   6 

17.47 

May 

6 

16.77 

Jan. 

6 

15.67 

1       12 

17.74 

13 

16.83 

13 

15.74 

i      18 

17.89 

20 

16.95 

19 

15.58 

\               25 

17.00 

27 

17.19 

26 

15,39 

:  Nov,   8 

16.69 

June 

3 

17.45 

\    Feb. 

2 

15.56 

\                22 

16.65 

10 

17.78 

9 

15.91 

1  Dec,   7 

15.71 

17 

16.06 

16 

16.25 

1      20 

16.50 

24 

15.53 

24 

16.19 

0  357.  G.  Lav/ler,  abandoned  dug  vrell,  RFD  5,  Post  Road,  Orange. 
Diameter  36  inches,  depth  26.4  foot.   Measuring  point  is  a  paint  mark 
top  of  concrete  tile  1.8  foot  above  the  land  surface.   The  ^vater- 
bearing  formation  is  stratified  drift, 

TiTater  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 

r93'5~' 
Oct.  31 

Nov.   6 


Water  level 


27.70 
27.90 


Date 

"'1935"^ 
Nov,  13 
20 


ViTater   level 


27.87 
27.80 


Date 

'  "1935"  ■ 
Nov,  27 
Dec.      4 


Vfeter  level 


27.90 
27.00 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  v;ell  0  357-  Continued 


Date 

Water  level 

Date 

flater  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1936 

Dec.  11 

27.10 

Feb. 

26 

25.55 

May  20 

25.45 

18 

27.20 

Mar. 

4 

25.10 

27 

-25.79 

26 

27.20 

11 

23.11 

June  3 

25.98 

1936 

18 

20.33      i 

10 

26.16 

Jan.   2 

27.10 

25 

19.72 

17 

25.56 

8 

26.90 

Apr. 

1 

19.60 

24 

23.62 

15 

26.40 

8 

20.42 

July  1 

23.68 

22 

■  26.50 

15 

21.17 

8 

24.02 

29 

25.20 

22 

22.00      \ 

15 

24.81 

Feb.   6 

25.10 

29 

23,10      j 

22 

25.47 

13 

25.00 

May 

6 

24,19      ! 

30 

25.94 

19 

25.20 

13 

24.77 

Aug,   7 

26.23 
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Records   of  vrells 


WHv 
WHv 
WE-v 
WHv 
WHv 
WHv 
TAfHv 
WHv 
WHv 
WHv 
WHv 
WHv 
WHv 
WHv 
T/YHv 
WHv 
WRv 
^.TOv 
WHv 
T.Tiv 
Yffiv 
WHv 
WHv 
ViTHv 


Brook  Farm 
T,  Anguillare 
T,  Anguillare 
J,  Ciarlegio 
J,  Ciarlegio 
J,  Ciarlegio  , 
J,  Bathgate 
Esther  Berggren 
J,  Norton 


10'  M,  Daniel 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


S,  Rondena 
J.  Rosella 
J«  Rosella 
J,  Rosella 
J,  Pisaturo 
J.  Maganella 
V,  Rosella 
R,  Peretora 
D.  Casa 
R.  Peretora 
J.  Russolla 
M,  Landino 
M,  Landino 
Unknovm 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


110 
140 
130 
140 
150 
150 
155 
150 
140 
150 
145 
145 
142 
140 
135 
135 
140 
155 
155 
155 
165 
170 
170 
140 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do, 

do» 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 


26.0 
16.1 
26,9 
125,0 
20,6 
70,0 
40,0 

8,8 
26,8 
17^7 
13,4 

9.8 
13.0 

8.7 
15,0 

9.2 

9,2 
10,1 
12,6 
24,4 
33,2 
21,3 
15.1 


30 
30 
30 

6 
30 

8 
36 
36 
36 
48 
48 
30 
36 
36 
48 
24 
36 
36 
24 
36 
36 
36 
36 


in  tovm  of  West  Haven,  Connecticut 
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viater 
Depth 

level 
Dat  0 

Chloride 
(parts 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 
bedrock 
(feet)    _; 

land 

surface 

(feet) 

measure-    : 
:"ient 

million) 

'im-v 

1 

Schist                                   i 

j 

Mliv 

2 

Till                                        1 

22.7 

11-30-37 

15 

Vfflv 

3 

do.                                        : 

5,1 

11-30-37 

39 

Vfflv 

4 

do.                                    ; 

8.4 

12-   1-37 

19 

Yfflv 

5 

Schist 

50.0 

12 

Yfflv 

6 

Till 

7.8 

12-   1-37 

9              i 

Vffiv 

7 

Schist 

19 

miY 

8 

Till 

19              1 

^mv 

9 

do. 

1.2 

12-   3-37 

5             i 

TOiv 

10 

do. 

5.8 

12-   1-37 

12             1 

Vfflv 

11 

do. 

5.2 

12-   1-37 

31             1 

WIv 

12 

do. 

3.5 

12-   1-37 

9             1 

WHv 

13 

do. 

1.3 

12-   2-37 

33              1 

Wv 

14 

do. 

47              1 

Vfflv 

15 

do. 

1.4 

12-   2-37 

13              j 

Yfflv 

16 

do. 

2,1 

12-   2-37 

41             i 

Viliv 

17 

do. 

0.9 

12-   2-37 

33 

\mv 

18 

do. 

17 

WAV 

19 

do. 

3.9 

.  12-   2-37 

31               1 

Vffiv 

20 

do. 

2.3 

: 12-   2-37 

9 

vmv 

21 

do. 

1         5.4 

12-   3-37 

45 

■.fflv 

22 

do. 

1        5.3 

i  12-  3-37 

:         9           ; 

VifHv 

23 

do. 

1        5.2 

i 12-   3-37 

43 

YilHv 

24 

do. 

i        3.0 

1 12-   7-37 

5 
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Records    of  wells 


Altitude 
above  sea 

Well 

i       Owner 

level 

Type 

Depth 

Diaraoter  ■ 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches) 

WHv 

25  ;  S,  Mosoato 

140 

I  Dug 

28,0 

36 

WHv 

26  '■■   A,  Cutitto 

145 

do. 

11.6 

36 

TOv 

27  '■■   A.  Fappiano 

190 

do. 

25,2 

30 

WHv 

28  ;  G,  Granberg 

205 

i   dOc 

35,7 

36 

WHv 

29  ;  K,  Maruschak 

200 

i    do. 

17,8 

36 

WHv 

30  S.  Zapatka 

200 

do. 

40,7 

36 

WHv 

31  •  T,  Tamaro 

200 

■  Drilled 

150,0 

6 

WHv 

32  i  K,  Maruschak 

200 

do. 

150.0 

6 

WHv 

33  ;  T.  Vallano 

180 

Dug 

34,1 

36 

WHv 

34  \   T,  Mellilo 

173 

do. 

29,0 

60 

WHv 

35  :  T.  Mellilo 

173 

do. 

30.4 

26 

WHv 

36  1  J,  DeRosa 

183 

do. 

43,3 

36 

TOv 

37  ;  p.  Caputo 

200 

do. 

45,6 

36 

WHv 

38  i  M«  Pyndyk 

200 

do. 

40,4 

36 

WHv 

39  ■  M,  lacolino 

200 

do. 

50,0 

WHv 

40  ;  L,  L.  Mattel 

146 

do. 

24.9 

36 

WHv 

41  i  J,  Franco 

150 

do. 

25,9 

36 

m.v 

42  W,  Kovicko 

155 

do. 

43.8 

24 

WHv 

43  ;  J.  Biondello 

155     I 

do. 

46,2 

36 

WHv 

44  \   J,  Florio  Estate 

200     1 

Drilled 

150.0 

6 

WHv 

45  1  J,  Tangyedi 

190     j 

Dug 

47,9 

36 

^JVHv 

46  ;  J.  Tangyedi 

190        ; 

do. 

41,4 

36 

WHv 

47  ;  E,  Mellilo 

195     i 

Drilled 

75,0 

6 

WHv 

48  i  M,  Albano 

190 

Dug 

38.1 

36 
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in  town  of  Viest  Haven,  Connecticut  -  Continued 


Water 

level 

Cliloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

Source 

Dopth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

'.;Hv 

25 

Till 

T/Hv 

26 

do 

Yfflv 

27 

do 

YIEv 

28 

do 

YfHv 

29 

do 

\mv 

30 

do 

Yfflv 

31 

Schist 

YMv 

32 

do 

Yfflv 

33 

Till 

Yfflv 

34 

do 

Yfflv 

35 

do 

Yfflv 

36 

do 

Yfflv 

37 

do 

Vfflv 

38 

do 

'ifflv 

39 

do 

Yfflv 

40 

do 

Vfflv 

41 

do 

Yfflv 

42 

do 

Yfflv 

43 

do 

Yfflv 

44 

Schist 

Yfflv 

45 

Till 

vfflv 

46  • 

do 

Yfflv 

47 

Schist 

Yfflv 

48   : 

Till 

50.0 


40,0 


0.9 
9.8 
4.2 
3.8 
4.7 


14.7 
9.7 
6.1 
23.9 
15.6 
21.8 


12-  7-37 
12-  8-37 
12-  7-37 
12-  8-37 
12-  3-37 


12-  3-37 
12-  3-37 
12-  3-37 
12-  3-37 
12-  3-37 
12-  3-37 


5.2 

12- 

7-37 

9 

9.6 

12- 

7-37 

53 

32.4 

;    12- 

7-37 

67 

42.2 

;  12- 

7-37 

71 
55 

21.3 

;  12- 

7-37 

41 

7.2 

:  12- 

7-37 

57 
49 

8.2 

•  12- 

7-37 

29 

7 

55 
7 
49 
37 
39 

25 
19 
13 
55 
35 
45 
75 


:Atj.i      -. 
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Records  of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Owner 

above  sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

V/Hv 

49 

A,  Fappiano 

190 

Dug 

42.5 

36 

TOv 

50 

J.  Poperaden 

190 

do. 

23.7 

WHv 

51 

M,  Woijicowski 

160 

do. 

16.2 

24 

Yffiv 

52 

J.  DeAntonio 

165 

do. 

27.1 

48 

WHv 

53 

Unknown 

170 

do. 

21.5 

36 

WHv 
ICHv 

54 
55 

Connecticut  Savings 

Bank 

D.  Onofrio 

180 
185 

do. 
do. 

39.0 
31.1 

36 
36 

WHv 

56 

B.  Bonito 

185 

do. 

46.7 

36 

WHv 

57 

M,  Tangredi 

195 

do. 

37.2 

36 

WHv 

58 

J,  Zenkiewicz 

200 

do. 

19.0 

36 

Yffiv 

59 

J.  Zenkiewicz 

200 

do. 

8.4 

30 

WHv 

60 

W.  Jackson 

190 

do. 

11.0 

36 

WHv 

61 

J,  Cousin 

185 

do. 

26.5 

36 

WHv 

62 

G,  Wysoshy 

185 

do. 

15,4 

36 

WHv 

63 

J«  Kosky 

180 

do. 

22.5 

36 

WHv 

64 

S.  Hayes 

180 

do. 

26,5 

36 

WHv 

65 

M,  Marchitto 

185 

do« 

22.7 

36 

WHv 

66 

A.  Hugli 

190 

do. 

15.6 

36 

WHv 

67 

C,  Rausch 

180 

do. 

4.6 

24 

WHv 
TiTHv 

68 
70 

Home  Owners  licraaa 

Corp» 

J,  Kuladza 

175 
175 

do, 
do. 

9.3 
12.8 

30 

WHv 

71 

J,  Mature 

170 

do. 

25.8 

36 

WHv 

72 

M,  Kazakewich 

.   170 

do. 

22,3 

36 

WHv 

74 

A.  Meola 

165 

do. 

8,6 

36 
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V'fell 
no. 


Source 

formation 


Vj-Hv 

49  ■ 

Till 

Tmv 

50 

do. 

WHY 

51     : 

do. 

■..'Bv 

52  ; 

do. 

Vfflv 

53  : 

do. 

TOIv 

54  ! 

do. 

Vfflv 

55  i 

do. 

Vfflv 

56 

do. 

l,"JHv 

57  ■ 

do. 

Vfflv 

58 

do. 

Wdv 

59  : 

do. 

WHv 

60  ; 

do. 

Vfflv 

61      : 

do. 

Vfflv 

62  1 

do. 

Iffiv 

63  i 

do. 

Vfflv 

64  : 

do. 

Vfflv 

65  i 

do. 

Iffiv 

66  \ 

do. 

Mv 

67   ■ 

do. 

Vfflv 

68  i 

do. 

Vfflv 

70    : 

do. 

l,ifflv 

71 ; 

do. 

rav 

72   i 

do. 

Vfflv 

74  : 

do. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vfetor 

level 

Chloride 
(parts 

por 

million) 

Depth 

belovj- 

land 

surface 

(feot) 

Date 

of 
measure- 
ment 

16.8 

12-   7-37 

7 

11.0 

12-   7-37 

17 

8.0 

12-   7-37 

13 

8.6 

12-  8-37 

5 

4.8 

12-  8-37 

9 

3.2 

12-   8-37 

7 

5.5 

12-   8-37 

43 

9.6 

12-  8-37 

25 

5.3 

12-   8-37 

13 

2.2 

12-   9-37 

43 

1.6 

12-   9-37 

9 

4.2 

12-   9-37 

27 
33 

1.3 

12-   9-37 

17 

14.5 

12-   9-37 

7 

13.9 

12-   9-37 

5 

1.9 

12-   9-37 

11 

18,0 

7,7 

12-20-37 

6 

2.3 

12-20-37 

6 

4.3 

12-20-37 

12 

2.0 

12-   9-37 

29 

18.5 

12-   9-37 

9 

16.1 

12-    9-57 

25 

2.3 

12-   9-37 

7 
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Records    of  wells 


Altitude 

above   sea 

Well 

Owner 

level 

Type 

Depth 

Diameter  : 

no. 

(feet) 

(feet) 

(inches)  • 

'mv 

75 

M, 

Kane 

175 

Dug 

22,3 

36 

Wiv 

76 

M. 

Kolega 

180 

do. 

21,6 

36         1 

TOv 

77 

M, 

Kolega 

165 

doo 

8.7 

36         1 

WHv 

78 

R. 

Has so he 

175 

do. 

14,5 

36         ; 

Wilv 

79 

A. 

Zelanin 

175 

do. 

10.3 

36 

^JVHv 

80 

J. 

O'Connor 

165 

do. 

9,7 

36 

TOv 

81 

J. 

I'icNamara 

165 

Drilled 

78.0 

6         i 

TOv 

82 

H. 

J.   Enright 

165 

do. 

82,0 

6 

ITHv 

83 

A. 

Staehly 

170 

Dug 

14.5 

36 

rav 

84 

J. 

Chalmers 

173 

do. 

9,2 

36 

TWiv 

85 

R. 

Martin 

175 

do. 

15,6 

36 

WHv 

86 

M. 

Cavaileri 

173 

do. 

17.9 

36 

T/iJHv 

87 

Italian  Club 

175 

Drilled 

300.0 

6 

TOIv 

88 

A. 

Chapman 

170 

Dug 

25,0 

TOv 

89 

J. 

DelGrego 

165 

do. 

10.8 

36 

Tfilv 

90 

D. 

Palumbo 

167 

do. 

7.9 

36 

'JVHv 

91 

E. 

Grossi 

168 

do. 

12.8 

24 

Vffiv 

92 

T. 

Allen 

175 

do. 

17,5 

36 

WHv 

93 

F. 

Casagranda 

180 

do. 

4.9 

48 

Wiv 

94 

s. 

Mazur 

180 

do. 

15.1 

48 

WHv 

95 

J. 

Dealvich 

165 

do. 

4.8 

36 

WHv 

96 

J. 

Budziony 

180 

do. 

30.2 

36 

WHv 

97 

A. 

'.''.'■yzykoski 

176 

doo 

22,0 

36 

WHv 

98 

R. 

Fritz 

180 

do. 

34.6 

36 

170 


in  town  of  Yifest  Haven,  Connecticut  -  Continued 


ITell 
no. 


Source 
formation 


vjHv 

75 

■  Schist 

'mv 

76 

do. 

Yfflv 

77 

do. 

Iffiv 

78 

do. 

'mv 

79 

do. 

V'illv 

80 

do. 

WIv 

81 

do. 

YiHv 

82 

\       do. 

Yffiv 

83 

do. 

MHv 

84 

do. 

Y'iliv 

85 

do. 

YjTIv 

86 

do. 

-.Jilv 

87 

do. 

Y-Tiv 

88 

do. 

Yfflv 

89 

iTill 

I'niv 

90 

do. 

Yfflv 

91 

do. 

Yfflv 

92 

Schist 

YHv 

93 

Till 

Yffiv 

94 

Schist 

Iffiv 

95 

Till 

YSiv 

96 

do. 

Y/JIv 

97 

do. 

YJHv 

98 

do. 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 


2.0 
4.5 
5.5 
9.3 
2.1 
2.6 
20,0 
18,0 
1.9 
1.8 
7,0 
0.0 

0,0 


5.2 


6.8 


30.0 


Depth 

below 

land 

surfac 

(feot) 


Yfater     level 
Date 
of 


11.7 
12.0 
3.0 
5.5 
2.9 
1.3 


3.6 

1.7 

10.2 

11.4 


3.4 

0,8 

2,5 

10,4 

1,6 

10.1 

1.2 

17.8 

16,6 

24.4 


iiieaGure- 
i.aenb 


12-15-37 
12-15-37 
12-15-37 
12-15-37 
12-15-37 
12-20-37 


12-15--37 
12-15-37 
12-15-37 
12-15-37 


12-10-37 
12-10-37 
12-10-37 
12-15-37 
12-13-37 
12-13-37 
12-13-37 
12-15-57 
12-13-37 
12-13-37 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


29 
7 

59 
9 

33 
3 
3 
5 
7 
9 

13 
5 
7 
9 
9 
9 
3 
7 
4 

11 
6 

17 
7 

23 


» ,. 


:'■:)>>:■ 
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Records  of  wells 


Yfell 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


WHv  99  ■  Unknown 

WHv  100  :  J.  liiddleton 

IVHv  101  G.  Richards 

WHv  102  \   L.  Vissio 

^Mv   103  :  G.  Longley 

■WHv  104  ''.   J.  Guartroni 

WHv  105  ;  J.  Bonewicz 

WHv  106  I  Bo  Darling 

WHv  107  •  M.  Russo 

WHv  108  :  D.  Grimm 

'.'VHv  109  ;  Mrs,  Mollie  Montana 

mw   110  :  F.  Melillo 

WHv  111  ;  P,  Tomaso 

TOv  112  \   Elizabeth  Hunter 

WHv  113  \   Elizabeth  Huntor 

Wliv  114  ;  Mrs.  Emma  Miller 

Wdv   115  \   Home  Owners  Loan 

I  Corp, 
TOv  116  ^  Home  Owners  Loan 

i  Corp, 
WHv  117  ■  W,  Fields 

WHv  118  :  N,  Manfreda 

WHv  119  :  A,  Tomaso 

WHv  120  \   A.  Tomaso 

WHv  121  I  A.  Johnson 

WHv  122  ^  I.  Uzarski 


180 

140 

180 

180 

175 

175 

180 

175 

180 

160 

160 

180 

180 

170 

170 

175 

170 

170 

180 

170 

175 

170 

170 

180 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 


21.2 
20,6 

6,4 
11,3 
11,0 

8,3 
11,4 

7,8 

9,7 
15.5 
10,0 
11.6 
13,2 
17.7 
28,0 

9.7 
12.4 

8,0 
85.0 
15,2 
22,0 
14,5 

28.4 


36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
36 
30 
30 
36 
36 
30 
6 
30 
30 
30 
30 
36 
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k 

Y^fater 

level 

Chloride     \ 
(parts 

Depth 

Date 

Yfell 

Source 

Depth 

below 

of 

per               ; 

no. 

formation 

to 

land 

measure-   ^ 

million)   \ 

bedrock    : 

surface 

ment            ; 

(feet) 

(feet) 

l/TfHv     99 

Till                                       i 

11.5 

1-  6-38     : 

3            \ 

Kfflv  100 

do. 

14.4 

1-   6-38      ^ 

a 

Vfflv  101 

do. 

1.7 

1-   7-38 

21 

\mv  102 

do. 

6.6 

1-   7-38 

30            1 

Y'JHv  103 

doo 

4.6 

1-12-38 

9            1 

Y'Hv   104 

do. 

3.7 

1-12-38 

21 

>fflv  105 

do. 

5.3 

1-   7-38 

49 

WHv  106 

do. 

2.4 

1-12-38 

23 

Yiliv  107 

do. 

1.7 

1-   7-38 

21 

WHv  108 

do. 

11.7 

1-   7-38 

23 

Yfflv  109 

do. 

5.1 

1-   7-38 

17             1 

Yffiv  110 

do. 

4.1 

1-   7-38 

11 

Y'Hiv  111 

do. 

4.8 

1-12-38 

5 

Yfflv  112 

do. 

4.0 

1-27-38 

4             1 

Yrav  113 

do. 

Yffiv  114 

Schist 

0.0 

3.1 

2-   2-38 

7              1 

Yffiv  115 

Till 

2.2 

2-   2-38 

10 

Yffiv  116 

do. 

1.7 

:     2-   2-38 

ITOv  117 

Schist 

0.0 

Yffiv  118 

Till 

5.8 

2-   2-38 

15 

Yffiv  119 

Schist 

Yffiv  120 

Till 

Yffiv  121 

do. 

Yffiv  122 

do. 

15.3 

1     1-27-38 

!          12 
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Records  of  wells 


Well 
noo 


'■Jllv  123 
V;:.v  124 
'i'br  125 
"irtlv  126 
Yfllv  127 
miv  123 

miY  129 

"iTOv  130 
VJHv  131 
Vmv  132 
miv  133 
MIv  134 
l;T[Tv  135 
Yffiv  136 
V.-Hv  137 
Yffiv  139 
"\^Iv  140 
'JTv    141 

Villv  142 

"m-  143 

'.-.■Hv  144 

miv  145 

miT  146 

Vn-Iv  147 


0''Mner 


LI,   owanson 

M.    Zattisway 

J.    Marconi 

J.   Marconi 

Jo    Bruyetto 

J,   '.'Jaronka 

A,    Zr.toiSifsy 

So    Ziski 

W.  Satterthwie 

Mrs,  Ho  Satterthme 

Jo  Ciarleglio 

A,  Tomaso 

A,  liongillo 

Fo  Hig^'^ins 

G,  Parnoff 

Lo  Alojr^ne 

R,  Abe bo 

UnknoiAm 

L.  Gentile 

T,  Korick 

Unknown 

J,  Gardio 

J,  Gardio 

J.  Balboni 


Altitude 

a.bove  sea 

level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ' 
(inches)  • 

180 

Dug 

18,1 

36 

183 

doo 

\           30.1 

36 

180 

do. 

13,9 

48 

180 

do. 

11,9 

36 

180 

dOo 

13,7 

36 

175 

do. 

16,6 

30 

180 

do. 

20.6 

36 

165 

do. 

9.2 

30 

160 

do. 

15.6 

30 

le  . 

175 

do. 

21.0 

30 

165 

do. 

15.4 

30 

160 

do. 

4.4 

30 

165 

do. 

8,3 

24 

170 

dOo 

9.6 

36 

167 

Drilled 

6 

180 

Dug 

13,2 

36 

170 

do. 

10,5 

30 

160 

do. 

9,2 

40     i 

165 

do. 

23,0 

36     1 

160 

do. 

12.8 

30 

160 

do. 

10.5 

30 

165 

do. 

10.1 

36 

160 

do. 

8.5    ; 

30 

160 

do. 

10,8    1 

36     1 
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Well 

Source 

noo 

formation 

I'ffliT  123 

Till 

Vn-lT  124 

Schist 

Vfflv  125 

Till 

Ifflv  126 

Schist 

Vfflv  127 

do. 

Vfflv  128 

do. 

WAV  129 

Till 

imv  130 

Schist 

YIHv  131 

Till 

'.'ffiv  132 

Schist 

WAY  133 

Till 

WIv  134 

do. 

Vfflv  135 

do. 

WIv  136 

do« 

WIv  137 

Schist 

YIAr  139 

Till 

ITOv  140 

Schist 

YJHv  141 

do. 

TfllHv  142 

do. 

TJHv  143 

Till 

Yffiv  144 

do. 

ITOv  145 

Schist 

Wv  146 

do. 

Yfflv  147 

do. 

V'/ater 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million)  ; 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

11.9 

1-   7-38 

15          i 

15,0 

18.1 

1-   7-38 

9            1 

6.3 

1-   7-38 

25 

4.8 

4.6 

1-   7-38 

65            1 

2.0 

5.0 

1-   7-38 

15 

2.6 

6.3 

1-27-38 

8      i 

12.4 

11.9 

1-   7-38 

7 

2.0 

5,6 

2-  1-38 

12 

3.6 

2-   1-38 

0,0 

6.1 

2-   5-38 

10 

8.8 

2-   1-38 

19 

0,8 

2-   2-38 

15 

0,7 

12-10-37 

3 

8.0 

2.1 

12-10-37 

3 

12,0 

5 

2.7 

12-10-37 

5 

0,7 

2-   3-38 

11 

3.0 

2-   7-38 

4.0 

56 

9.0 

1,3 

2-   7-38 

6 

4.4 

2-   7-38 

35 

1.5 

4.5 

2-   7-38 

13 

2.0 

2.8 

2-   7-38 

0.0 

2.4 

2-   7-38 

47 
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Records   of  wells 


Vfell 
no. 


Qvvner 


Altitude 
above  sea 
lovol 
( i'eot) 


Diameter 
(inches ) 


Yfflv  148 
mbr  149 
WRr  150 

I'mv  151 

Tfflv  152 
Yfflv  153 
vJTIv  154 
Yfilv  155 
VfHv  156 
Vrav  157 
Vfiiv  158 
miv  159 
miv  160 
WIv  161 
WIIv  182 
?mv  163 
miv  164 
W-Iv  1G5 
Vmv  166 
Tffiv  167 
Yffiv  168 
V>niv  169 
WHv  170 
:VHv  171 


Lulu  Hashem 
V,  L'Heureux 

E,  Budzinski 
A,  Yacher 

To  Serfilippi 

F.  Kaliszewski 
li.  Martineau 
A,  Mali she ski 
J,  Bokuski 

W,    H,   Miller 

D.    Diglitz 

W.    Fafjpiano 

Do    Onofrio 

J.    Toi.naso 

Fo    Rekmowicli 

'  J«  """iatrowski 

Connecticut  Savings 
Bank 
I   M,  Harry 

i  Jo  Wynoski 

;  S,  Grudzinsky 

:  Jo  Morski 

Jo  Cesarek 

F.  Gai-nrych 

Jo  Busky 


170 
170 
180 
190 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
190 
190 
185 
180 
185 
185 
187 
189 
191 
191 
193 
198 
198 


Dug 


do. 
do. 
do. 
do. 
dOo 
do. 
do. 
do. 
do. 
dOo 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do, 
do. 
do. 


14,  S 

6.5 
23,8 
24,0 
16,4 
22,0 
13,6 
14,9 

5,3 
30,0 

8,9 
17,7 
25,0 
13.0 

9.6 
13.0 

8.1 

9.0 
12.0 

6oO 
13,6 
19,0 
18.0 


30 
36 
36 
24 
36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
30 
36 
36 
48 
36 
36 
48 
36 
30 
24 
36 
36 
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**""* 

Vfater 

level 

Chloride      i 
(parts          i 

Depth 

Date 

•.;g11       ■ 

Source 

Depth 

below 

of 

per              i 

noo 

formation 

to 

land 

•measure- 

million)  \ 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

■;Ht  148  . 

Till 

^■IIv  149  \ 

do. 

2,5 

1-  6-38 

5            1 

■niv  150  ; 

do. 

0.4 

12-22-37 

9 

-.Rlv  151  \ 

do. 

8,6 

12-22-37 

7 

Yillv  152  : 

doo 

5.3 

12-22-37 

9 

ullv  153  i 

do. 

3,2 

12-22-37 

47 

iniv  154  ; 

do. 

13 

Wa-v  155  i 

do. 

4.7 

12-22-37 

5 

IHv  156  i 

do. 

6.6 

12-22-37 

4 

Vfflv   157   ; 

do. 

1.0 

12-22-37 

10 

YHiv  158  ^ 

do. 

8 

YJUv  159 

do. 

0.4 

12-  3-37 

7 

Wdv  160  ! 

do. 

1,6 

12-   8-37 

5 

Talv  161  ; 

do. 

5 

iVTiv  162  : 

do. 

1.9 

1-   3-38 

15 

UIIv  16S  ; 

do. 

4.4 

1-  3-38 

11 

;ffiv  164  ; 

do. 

4.0 

1-   3-38 

15 

Yfflv  165  ; 

do. 

2.4 

1-   3-38 

14 

'l/Hv  166  ; 

do. 

3.9 

1-  3-38 

86 

■Sv  167  i 

do. 

5.0 

1-   3-38 

14 

VIHv  168  ; 

do. 

1.3 

1-   3-38 

i        19 

V:iPy  169  : 

do. 

5.7 

1-   3-38 

45 

?JHv  170  ; 

do. 

4.3 

12-23-38 

7 

\VHv  171   : 

do. 

5 

*■■' 
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Records  of  wells 


Altitude 

i       above   sea 

'.Toll 

Ovmer 

1       level 

Type 

Depth 

Diameter   ! 

no. 

i       (feet) 

(feet) 

(inches)    i 

Vffiv  172 

M. 

Maori 

195 

Dug 

15,8 

\             36 

Vn-lT  173 

New  Haven  Savings 
Bank 

195 

do. 

9.4 

'             36 

YfHv  174 

G. 

Smith 

185 

do. 

9.3 

;           36 

miY  175 

V. 

Labynka 

\           195 

do. 

i           21.3 

■             36          I 

Yffiv  176 

B. 

Perrelli 

185 

do. 

14.4 

i             36 

YJHv  177 

Connecticut  Savings 
Bank 

135 

do. 

16,2 

;             36          1 

miv  178 

M. 

Tayser 

!     ■       180 

do. 

[           13.0 

36          1 

W.Y  179 

J. 

Ciarlo 

185 

do 

19.3 

36          1 

'.m-v  180 

D. 

Jacquito 

180 

do. 

28,3 

24          1 

miv  181 

P. 

PetruGci 

180 

do. 

8.7 

36          : 

mir  182 

J. 

Ciarlo 

185 

do. 

15.4 

36 

W:;Iv    183   : 

J. 

Cillino 

183 

do. 

22.3 

36           1 

Wilv  184  ; 

M. 

Kucho 

185 

do. 

9,6 

36          j 

?rHT  185  ^ 

A. 

liarkiza 

185 

do. 

16,6 

36           1 

WEhr  186  i 

Nei 

Y  Haven  Savings 

185 

do. 

18.0 

Bank 

Yffiv  187 

H. 

Ruggiero 

185 

do. 

7,5 

36           1 

Yfflv  188  ^ 

M. 

Dombruski 

185 

do. 

9,4 

36           1 

WHt  189  : 

P. 

Stachowitz 

175            ! 

do. 

8.6 

36           I 

WdY  190  ; 

J. 

Volcavich 

170 

do. 

10.0 

36           1 

WHv  191   ^ 

P. 

Stachov^ritz 

173            1 

do. 

7.8 

36           i 

Vffiv  192 

Eo 

Bolash 

175            1 

do.           ■ 

12.0 

36           1 

WThr  193  : 

F. 

Wilenski 

175            1 

do. 

15.0 

"iVIIv  194 

w. 

Kilberg                        ' 

175 

do.           ■ 

12,0 

36           1 

W■l^r  195   , 

YY. 

Dunn 

185 

do.       ; 

12.2        1 

36           1 
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V'ell 
no. 


Source 
formation 


mtv  172  i 

Till 

miv  173  ^ 

do. 

Kdv  174 ■ 

do. 

WIv    175   ; 

do. 

lev  176  : 

do. 

VJTIv  177  : 

do. 

'Mr  178  ^ 

do. 

vfliv  179  ; 

do. 

YilHv  180  ■ 

do. 

VlHv  181 

do. 

Tfflv  182  ' 

do. 

TOiv  183  : 

do. 

?JIrv  184  ; 

do. 

TIHv  185  ; 

do. 

Yfflv  186 

do. 

YJHv  187  ; 

do. 

WHv  188 

do. 

WIv  189   ! 

do. 

WdY  190  ; 

do. 

■.'.llv  191   ■ 

do. 

Yniv    192    ; 

do. 

T.liv  195    ^ 

do. 

T:Tr^  194   i 

do. 

■niv  195    ■ 

do. 

I'Yater 

level 

Chloride 

Depth 

to 
"bedrock 
(feet) 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

(parts 
per 
million) 

14.0 

6,1 

12-23-37 

7 

2.4 

12-23-37 

31 

1.4 

12-23-37 

9 

7.7 

12-23-37 

35 

2.2 

12-22-37 

15 

6.0 

12-22-37 

15 

3.5 

12-22-37 

9 

6.9 

12-22-37 

5 

14.6 

12-22-37 

29 

3.9 

12-23-37 

31 

1.8 

12-23-37 

3 

9,8 

12-23-37 

55 

2.0 

12-25-37 

7 

4.0 

12-23-37 

15 
29 

1,7 

12-23-37 

11 

2.5 

12-25-37 

29 

1.7 

1-   3-38 

73 

3,2 

1-  3-38 

43 

3.2 

1-   3-38 

11 

3.5 

1-   5-38 

23 

39 

3 

6.1 

1-  4-58 

27 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Vfiiv  196 
Wllv  197 
Wv  198 
TAiEir  199 
Y.^Iv  200 
WKv  201 
mW  202 
TCIv  203 
YHIv  204 
Wilv  205 
Yfilv  206 
WHv  207 
Wliv  208 
miY  209 
WHv  210 
WHY  211 
WHv  212 
Vfflv  213 
Yfflv  214 
YHIv  215 
l^:i^^  216 
MIv  217 

miY  218 

VfHv  219 


Ovmer 


B,   Lytwinich 

B,  Lytwinich 
E.    Small en 
Do    DeVasso 
D.    DeVasso 
A.   Dunn 

P.    Locidice 
P,   Locidice 
M,   Assino 
P.    Chestena 
Jo   Paolini 
L«  Gardaiio 
T,   Viglione 
I,    Shonti 
A,   Perone 

C,  Palumbo 
N,  Beetz 
li.  Labinka 
M,  Johnson 
Vo  Domico 
L,  Scionti 
C.  Palumbo 
P.    Samperi 


W,  Fanning 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


180 
178 
178 
178 
179 
179 
150 
140 
180 
180 
180 
180 
193 
170 
170 
170 
175 
175 
175 
175 
175 
170 
170 
170 


Type 


Depth 
(feet) 


Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dus 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drill(3d 
Dur; 


Diameter 
(inches) 


10.8 
8.9 
14,7 
14,3 
16.1 
10.9 
25.1 
25,0 
17,1 
25,0 
18.0 
17.0 
12,6 
11.3 
9.8 
13,9 
96,0 
16,0 
12.3 
17.8 
15.7 
17.8 
85,0 
18.5 


36 
30 
36 
36 
36 
36 
48 
42 
36 


36 

36 
36 
36 

6 
36 
36 
36 
36 
36 

8 
48 
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■^ 

V'Jater 

level 

Chloride 
(parts 

Depth 

Date 

T'JgII 

Source 

Depth 

below 

oi" 

per              : 

no. 

formation 

to 

land 

measure-  . 

million) 

bedrock 

surface 

raent 

(feet    ) 

(feet) 

Y^v  196- 

Till 

1.3 

1-  4-38 

21 

miv  197 

do. 

1.2 

1-   4-38 

9 

'.niv  198 

do. 

9.2 

6.4 

1-  4-38 

15 

"ifliT  199 

do. 

17,0 

4.6 

1-  4-33 

12 

'..l-Iv  200 

do. 

5.1 

1-   4-38 

20 

■.niv  201 

do. 

3.4 

1-  4-38 

7 

Lllv  202 

Schist 

14.6 

2-  9-38 

19 

miv  203 

do. 

9 

Tvl-Iv  204 

Till 

4.2 

1-  4-33 

17 

y-IIv  205 

do. 

18 

Vniv  206 

do. 

90 

Vfflv  207 

do. 

4.5 

1-  4-38 

35 

YSv  208 

do. 

3.3 

1-  6-38 

9 

Y/Iiv  209 

do. 

5.6 

1-   6-38 

3 

•..llv  210 

do. 

2.7 

1-   6-38 

9 

Yfflv  211 

do. 

2.4 

1-   6-38 

13 

•niv  212 

Schist 

7.0 

10.0 

1-   5-38 

7 

■..llv  213 

Till 

10.8 

1-  5-38 

.12 

".alV    214 

do. 

2,5 

1-  5-38 

7 

Y7J.Iv  215 

do. 

3.1 

1-  6-38 

33 

vniv  216 

do. 

12.0 

1-    5-38 

20 

■..TIv  217 

do. 

25.5 

1-26-38 

5 

miv  218 

Schist 

4.2 

1-26-38 

12 

'.".liv  21'J 

Till 

8 
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Records   of  wells 


Well 
no» 


CK-mer 


mw  220 
mi-v  221 
miv  222 
\'U-v  223 
lYIIv  224 
'Mv  225 
Wlv  226 
Wd\r  227 
TrHv  228 
Whr  229 
Wiiv  230 
Wv  231 
Wliv  232 
WHv  233 
TC-Iv  234 
Yfilv  235 
VJHv  236 
'■Uiv  237 
Yfilv  238 
Wliv  239 
YJIIv  240 
Yfllv  241 
YYIiv  242 
Yfflv  243 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


M,    DeBiaso 
P,  S'tollou.Q 
P.    Stollato 
Uiiknown 
C,   j.'-Iiotore 
UnLnovm 
Unlaiown 
L,    Deleone 
J,    Lombardi 
T,    G;xpuaiao 

F,  Feroz 

Uiilcnown 

Uiikno'VAni 

A.    Conti 

Undo  Henry's   Auto 
Parts 

G,  Snith  (?c   Son 

Rose  Barbieri 
V,  Guarino 
T,  Paris 
Jo  Pcllicoia 
F,  Pv'tracco 
F,  Pctracco 
F.  Bolko 
C.  Chizcnko 


180 

175 

170 

175 

175 

170 

170 

175 

180 

180 

180 

180 

175 

180 

180 

175 

1S5 

165 

170 

170 

170 

170 

175 

180 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Dug 

do. 

do. 

doo 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dus; 


19.6 
22.0 

6,6 
15,7 
30.0 
16.4 

7.1 
29,0 
90.0 
33.7 
21.6 
25.0 
19,5 
40.0 
10,6 
10.8 
14.0 
10,9 
13,2 
25.8 
18.0 
22,0 
100.0 
30.0 


36 
36 
36 
36 
36 
36 
44 
36 
6 


36 

36 

6 

30 
30 
30 
30 
30 

8 
36 
36 

8 
50 
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Vfell 
no. 


YfiTv  220 
TOIv  221 
V.IIv  222 
^vliv  223 
mbr  224 
WihT  225 
V.1IV  226 
YilHv  227 
YJHv  228 
Wtlr  229 
Vifliv  230 
T'lEv  231 
Vvliv  232 
V'filv  233 
'ffilv  234 
WlIv  235 
Miv  236 
1'filv  237 
.:nv  233 
miv  239 
VillT  240 
VJHv  241 
..IIv  242 
V.IIv  243 


Source 
formation 


Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Schist 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Schist 
Till 

do. 

do. 

do. 

do. 
Schist 

do. 


Water 

level 

Chloride 

Depth 

:   Date 

(parts 

Depth 

below 

of 

per 

to 

land 

measure- 

million) 

■bedrock  : 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

10.0 
27,2 


0.0 


6.5 


8.9 

2.8 
12.3 

3.8 
5.3 
12.0 
23.0 
16.3 
18.5 

6.3 

27.9 

2.0 

0.5 

1.3 

3.2 

5,0 

11,6 

12.0 


1-  5-38 

1-  4-38 
1-  5-38 

1-  6-38 

1-  6-38 

1-  5-38 

1-  5-38 

1-  5-38 

1-  5-38 

1-  5-38 

2-  9-38 
2-  9-38 
2-  9-38 

2-  9-38 
2-  9-38 
2-11-38 
■2-11-38 
2-11-38 


9 

4 

15 

3 

5 

29 

23 

17 

11 

5 
45 

5 
11 
19 


11 
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Records   of  wells 


Y^ell 
no. 


OATrtier 


miv  244     F.    Bolko 

Wiiv  245   :  F.   Pucillo 

WHt  246     :C.    Didlow 

miT  247   ■  P.    Sparvell 

YfJv  248   ;  A,  Savern 

'im-v  249    ;  T.    Galli 

WHv  250  ;  F,  Formalezyk 

Vfiiv  251   '  Silver   Loan  Society 

^'JHv  252  :  P.   Martin 

lA/Hv  255   ;  F.   Pucillo 

Vfflv  256  ;  K,   Haeokel 

ITOv  257      Coppotello 

WIv  258   ;  G.    Candia 

Y'IHt  259      J,    Rasnmitch 

Yffiv  260   ',  Goodman 

WHv  261      Thom:;s 

Yfflv  262     A.    Cerrucci 

ViTTv  263      J.    Cimmino 

Vrilir  264     J,    Cimmino 

WHv  265      J.    Buracewski 

Y>JHv  26G     J,    Buracewski 

'cfflv  237     Antionuchi 

Wfiv  268   '  V.    Rushchak 

Vffiv  269     T,   Martino 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


194 

150 

180 

165 

155 

170 

165 

170 

140 

190 

185 

155 

180 

185 

185 

160 

130 

125 

130 

120 

120 

115 

110 

105 


Dug 


Drilled 

do. 
Dug 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Drilled 

do. 
Dug 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
Drilled 
Dug 
dOo 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


24.6 

30 

84,0 

3 

70.0 

6 

16.0 

36 

33,2 

36 

20.0 

30 

16,0 

36 

13,3 

28 

6.2 

40 

89.0 

6 

13  5, 0 

6 

11,9 

36 

34,5 

30 

11.1 

12.0 

30 

13,2 

36 

6.6 

9.3 

30    ; 

12.5 

30    1 

IX. >? 

30     \ 

10.0 

30     i 

50.0 

6     1 

35.9 

46 

22.7 

36     i 
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""  -»-*■—       -    -- 

Vi'ater 

level 

Chloride      \ 
(parts 

Depii 

Date 

Well 

Source 

Depth        : 

be.'-OA' 

of 

per               ■ 

no. 

formation 

to            1 

lai"d. 

measure- 

million)  i 

bedrock    ' 

sui face 

ment 

(feet) 

(feet) 

Wdv  244 

Till 

5.6 

2-11-38 

I 

miv  245 

Schist 

0.0 

miv  246 

dot 

50,0 

19 

Wdv  247 

Till 

12.0 

5-31-38 

18 

Vniv  248 

do. 

28.2 

5-31-38 

7 

Vniv  249 

Schist 

14,0 

11.0 

6-   1-38 

18 

V.IIv  250 

Till 

Yfflv  251 

do. 

7.6 

6-   1-38 

13            1 

Ifilv  252 

do. 

4.0 

3.1 

\     6-   1-38 

11 

YHIv  255 

Schist 

40.0 

28.0 

\      6-  1-38 

12             1 

¥niT  256 

do. 

47.0 

30.0 

\      6-  1-38 

1          18             i 

Yfi-Iv  257 

Till 

7.4 

j     6-   2-38 

10 

I'.TIv  258 

Schist 

0.0 

13.0 

\     2-15-38 

i          28 

Wbr  259 

Till 

7.2 

1     6-  1-38 

1            ^ 

hllv  260 

do. 

6.0 

1     6-  2-38 

WIv  261 

do. 

8.1 

\     6-  2-38 

6 

ITiIv  262 

do. 

1.6 

;     6-  2-38 

11 

MIv  265 

do. 

4.5 

i     6-   2-38 

10 

vffiv  264 

do. 

2.9 

\     6-  2-38 

\           5 

Vvllv  265 

do. 

4.3 

:     6-   6-38 

1          30 

Vniv  266 

do. 

5.9 

1     6-  6-38 

36 

Yrjv  267 

Schist 

25.0 

1        20.0 

i     6-   6-38 

1            6 

yjllv  268 

do. 

25,0 

24.8 

;     6-  6-38 

1         18 

YVdv  269 

Till 

22.7 

11.7 

:     6-  6-38 

1 

t  ^.rt' 


-»  »nr  •- *■•*•*  - 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


0-vmer 


Altitude 
above   sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


Vfflv  270  ;  '.Vest  Haven  Education 

;  &  Amusement  As-s'.n 
WTIv  271  I  F.  Fraundorfer 

WAv   272  ;  Winters  c:  Ruben 

WHv  273  ;  3.  Bradley 

Ti/Iiv  274  ;  American  Lills 

Yfi-Iv  275    Wohle  3ro-.in.ng  Co» 

WIv  276  :Wchlo   Bi'omng  Co, 

Wilv  277  ^Wohlo  Brbmng.  Co. 

WHv  278  '  STevr  Haven  Rendering 

'■■Jo, 
miv  279  ;  F.    Piatt 

W-v  280  0.  Batchelder 

Yffiv  281  :  A,  Spiegler  &:   Sons 

WHv  282  :  Mohican  Market 

WHv  283  ■  Hyrenio  Ice  Co. 

MIv  284  Clark  Dairy  Co. 

WHv  285  ;  J,  Macolino 

WHv  286  :  Jo  Amato 

"-YHv  287  ;  Unknown 

WHv  288     D.    DiMartiao 

TOv  289      J.   Ferranti 

TiTHv  290  ^  A.    DiPlacito 

Wilv  291   ;  R.    Brasile 

Yfflv  292     Home  Owners  l.ofua 

■OVu, 

I'ffiv  293   :  F.    Bollorer 


L^     180 

Drilled 

120 

Dug 

190 

do. 

85 

do. 

30 

Drilled 

50 

Driven 

30 

^  Drilled 

30 

:  Dug 

20 

Driven 

25 

;  Dug 

20 

Driven 

•5 

do. 

30 

do. 

15 

:   Drilled 

15 

Driven 

70 

;   Dug 

75 

do. 

50 

i    do. 

14 

Driven 

15 

do. 

15 

i    do. 

^     14 

do. 

15 

do. 

14 

do. 

84.0 
12.5 

6,6 
33,0 
80,0 
70,0 
200,0 
69,0 
25.0 
24.0 
21,7 
104.0 
32.0 
63,9 
20.0 
13,5 
14,3 

6.2 
30.0 
40,0 
18,5 
24.0 
35,0 
26,0 


48 
30 
30 
10 
10 
10 
42 


36 
2 
2 


30 
24 
2 
2 
2 
2 
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Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

Vifater 

level 

Chloride 
(parts 
per 
:       million) 

Vfell 
noo 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

:      Date 
of 
measure- 
ment 

Yfilv  270 

Schist 

0.0 

24.0 

;      2-15-38 

Vilrv    271 

do. 

4.0 

7.8 

6-   6-38 

25 

MIv  272 

Till 

1.6 

2-15-38 

36 

MIv  273 

Stratified   drift 

22.4 

6-15-38 

10 

Yfilv  274 

Schist 

12 

Vniv  275 

Stratified  drift 

19.0 

6-  7-38 

147 

Y-IIv  276  ; 

Sandstone 

20.0 

6-   7-38 

TAIHv  277  : 

Stratified  drift 

19.0 

6-   7-38 

240 

WHv  278  : 

do. 

4.0 

6-15-38 

56 

miv  279  ' 

do. 

17.0 

6-   8-38 

vIHy  280  i 

do. 

7.7 

6-  8-38 

5 

Yfflv  281  ■ 

do. 

25.0 

6-   8-38 

26 

Yffiv  282  ; 

do. 

Yniv  283  \ 

do. 

Yffiv  284  \ 

do. 

10.0 

6-15-38 

7 

YJIIv  285  [ 

do. 

11.3 

6-14-38 

21 

YilHv  286  ; 

do. 

12.6 

6-14-38 

7 

Yfflv  287  ^ 

do. 

4.8 

6-10-38 

8 

Yffiv  288  i 

do. 

11 

YilHv  289  1 

do. 

15.0 

6-15-38 

Vfflv  290  ; 

do. 

Yftrv  291  ; 

do. 

10.0 

6-15-38 

20 

Yffiv  292 

do.                                      j 

17.0          j 

6-15-38 

15 

YJHv  293  • 

do.                                     1 

14.0        i 

6-15-38      i 

29 
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Records  of  wells 


lYell 
noo 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches) 


Vfflv  294 
^V7iv  295 
THiv  296 
miv  297 
TOIv  298 
YJHv  299 
WEv  300 
llTrlv  501 
Afiiv  502 
liTHv  SOd 
WdY  504 
"'fflv  :'05 
:YITv  306 
Td-v  r-;o7 
sHfr  303 
\{fr^  L09 
'ni-v  510 
Thv   311 
VFv  512 
Wi^  513 
VHv  314 
Wiv  315 
Vffiv  316 
WdY  317 


:  F,  Bollerer 
A,  Amendola 

'  P,  Samilof 
'  D.  Schreck 
C,  Treat 
C,  Stooker 
■  C.  Hall 
J,  Frederics 
''A'heelcr 
Ac  Giordano 
A,  Giordano 
Po  Oarralotto 
To  Garofano 
Jo  Marti no 
S,  Froco 
F.  Lcv3re 
Fo  Lovoro 
F.  Lovoro 
F«  Levere 
F.  Levsre 
F,  Levere 
P,  j''r.anko 
J.  Cramer 
F,  Kohrer 


14 
14 

14 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5' 
5 
14 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
20 


Driven 

Drilled 

Driven 

do. 
Cug 
Driven 

do. 

do. 

do. 

do, 

do, 

do. 

do. 

do. 

do, 

do, 

do, 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


25,5 

17,0 

11.5 

20.0 

33,2 

39,0 

2D.0 

22,5 

23.0 

12,1 

19,0 

16.3 

20,5 

20,0 

19,0 

20,0 

20.0 

20.0 

20,0 

20.0 

27.0 

16.0 
25,0 


2 
2 

14 
i4 

30 
li 

li 
li 
li 

2 
2 
2 

li 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


li 


in  town  of  West  Haven,  Cormecticut  -  Continued 
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" '"            "^■' 

ViTater 

level 

Chloride      j 
(parts 

Depth 

Date 

Well        1 

Source                   |        Depth 

below 

of 

per              1 

no.          i 

formation               \          to 

land 

measure- 

million)  \ 

■bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Yfflv  294' 

Stratified  drift 

16.0 

6-15-38 

22 

WHv  295 i 

do.                                     ! 

11.0 

6-15-38 

18 

Vfflv  296  , 

do.                                     1 

^ 

ITOv  297  ; 

do. 

7 

WHv  298  i 

do.                                       i 

17.4 

6-11-38 

miY  299  ; 

do.                                       i 

6.0 

6-14-38 

16 

TOiv  300  : 

do.                                       1 

10.0 

6-15-38 

12 

WHv  301  : 

do. 

7.5 

6-15-38 

13 

WIv  302  : 

do.                                       : 

8.0 

6-15-38 

WHv  303  1 

do.                                     1 

TJIiv  304  ; 

do.                                       ; 

Vfilv  305  . 

do. 

WHv  306  ; 

do.                                        1 

53 

WHv  307 

do.                                        1 

5.0 

6-15-38 

15 

WHv  308  ; 

do.                                      1 

9.0 

6-15-38 

17 

WHv  309 

do,                                            : 

13.0 

6-15-38 

Ifflv  310 

do.                                      i 

13.0 

6-15-38 

miv  311  ; 

do. 

13.0 

6-15-38 

WHv  312  \ 

do.                                          ; 

13.0 

6-15-38 

WHv  313  1 

do.                                        ! 

13.0 

6-15-38 

Yfflv  314 

do. 

22.0 

6-14-38 

13 

WHv  315   ! 

do. 

WHv  316  ; 

do. 

7 

Yfflv  317   i 

do. 
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Records  of  wells 


VColl 

no. 

vniv 

318 

Vfliv 

319 

TOIv 

320 

Vniv 

321 

VOv 

322 

ijmv 

323 

WHv 

324 

i!iniv 

323 

WH-v 

3L6 

Wliv 

ji' 7 

Wj-I- 

^rso 

"n. 

129 

"iir- 

J  30 

■'.  >. 

332 

^?:i<. 

533 

'■■ixlv 

335 

Trav 

336 

.'r:v 

337 

^TJv 

338 

'TOv 

359 

'j'ffiv 

340 

WIIv 

341 

\VHv 

342 

■ffiv 

344 

Altitude 

Ovmer 

above   sea  ■ 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feot)     ^ 

Diameter  \ 
(inches)  : 

H^  Morris 

100 

Drilled 

125.0 

6         ! 

11,   Rockfollow 

130 

do. 

78.0 

6         i 

C.   R.    Scully 

120 

do. 

109,0 

6          1 

C.   Bayton 

130 

do. 

110,0       , 

6          i 

Jirs«   Smitz 

100 

do. 

115.0 

6          1 

B,   Rockefeller 

80 

Dug 

13,6 

32          \ 

W.   Amos 

15 

dOo 

16,0 

30          i 

F.   Kroger 

10 

do. 

14.0 

30 

F,   Kroger 

15 

Driven 

13,0 

i4     i 

P.   Allspaugh 

150 

Drilled 

153,0 

6 

P,   Allspaugh 

150 

Dug 

42,5 

36 

P,   Allspaugh 

145 

do. 

39.5 

32 

li.    Fitzgerald 

140 

dOo 

15,0 

30 

F.   Ziogler 

110 

do. 

12.5 

30 

F  g   Fi  en 

110 

do. 

15.5 

30 

H„    Carpenter 

85 

do. 

14.0 

72 

J ,   Mi lis 

90 

do. 

21,2 

18 

J,    Schwartz 

100 

do. 

i           16.0 

30 

N.    Jahudowez 

100 

do. 

17.5 

36 

L.    Curimings 

60 

Drilled 

125.0 

6 

Reiners 

i            55 

Dug 

1             6.5 

30 

B.   Medley 

30 

do. 

i          13.5 

\            30 

Vif.    Stannard 

60 

do. 

i           19.1 

30 

J.    Kelly 

;           85 

do. 

1           12.0 

36 
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in  town  of  Yfest  Haven,  Connecticut  -  Continued 


'" 

Water 

level 

Chloride 
(parts 

Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per              j 

no. 

formation 

to 

land 

measure-  ; 

million)   1 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Vfflv  318 

Schist 

6 

ViillT  319 

do. 

9 

WIIv  320 

do. 

9,0 

5 

Yfflv  321 

do. 

10.0 

Way  322 

do. 

7 

V.1IV  323 

Till 

6.6 

6-10-38 

15 

Miv  324 

Stratified  drift 

10>7 

6-10-38 

23 

miv  325 

Schist 

0.0 

3.4 

6-  1-38 

34 

Miv  526 

Stratified  drift 

7 

Vffiv  327 

Schist 

91.0 

25.0 

6-   9-38 

23 

WIv  328 

Till 

20.6 

6-   9-38 

34 

Wliv  329 

do. 

17,1 

;     6-   9-38 

6 

MiT  330 

do. 

7.0 

■     6-   9-38 

81 

WHv  332 

do. 

5.0 

\     6-  1-38 

10 

WIv  333 

do. 

8.5 

i     6-  1-38 

6 

TOIv  335 

do. 

7 

IHv  336 

do. 

11.9 

;     6-   1-38 

Vniv  337 

do. 

14.0 

3.5 

\     6-   9-38 

26 

Vniv  338 

do. 

10,5 

;     6-   1-38 

6 

WIv  339 

Schist 

18.0 

;     6-10-38 

miv  340 

Till 

6,5 

2.8 

\     6-10-38 

3                       : 

Vniv  341 

Stratified  drift 

8 

Yfiiv  342 

Till 

15.7 

\     6-10-38 

4 

WIv  344 

Stratified  drift 

5.0 

6-   9-38 

7 

C  ->%»*iii*jw.  ' 


••:•.   I 
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Records  of  wells 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


miv  345 
miv  34G 
Y^iv  347 
VHiv  348 
l'!IIv  350 
^'Hiv  351 
Y.TIv  352 
Vffiv  353 
Tfflv  354 
Vffiv  355 
WHv  356 
¥ffiv  357 
■WHv  358 
WHv  359 
YJHv  360 
¥ffiv  361 
miY  362 
Yffiv  363 
YYHv  364 
Yfflv  365 
Vmv  366 
Yffiv  3G7 
Yffiv  368 
TWHv  369 


G,    Bradley 
;   J,   Miller 
■■   J,   DoLong 
:   J.   Rapt ski 
;   F,   Nolton 
:  R,   Branacati 

G»   Shappa 
■  D.    DeCarlo 
:  E.  YJeiss 

To^NU  Farm 
;  F.   Philipelli 

A.    Galker 

P.   Triano 

''.Yest  Haven  Creamery 

Yfest  Haven  Creamery 

Ec   Voss 

J,  Voss 

YI.   Teal 

M,   Ladutka 

w,   Erff 

P.   MoKechnie 

Hi   Brooks 

E,    Schuster 

A,   Patricelli 


100 

100 
85 
80 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
65 
70 

100 
90 
90 
70 
60 
40 
40 
80 
70 
40 
98 

100 


Depth 
(feet) 


i  Drilled 

i 

do. 
i  doo 
i  Dug 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


40,0 
48.0 
45.0 
30,0 
18.0 
17.4 
11.1 
17.9 
11.7 
21.1 
18.6 
25.0 
18.0 
13,7 
469.0 
17.4 
17.2 
6,8 
12,9 
15.3 
12.0 
22.1 
12,2 
12.5 


Diameter 
(inches ) 


6 
6 

6 
30 
30 
30 
30 
30 
36 
30 
30 
30 
30 
30 

6 
30 
30 
24 
30 
24 
48 
30 
30 
36 


in  tovm  of  West  Haven,  Connecticut  -  '""ontinued 
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Yfeter 

level 

Chloride     i 
(parts 

Depth 

Date 

lYcll 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million)  : 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Yfliv  345 

Schist 

20,0 

9 

Y/IIv  346 

do. 

20.0 

11 

raiv  347 

do. 

15.0 

7 

miv  348 

Till 

30.0 

12.0 

6-   1-38 

19 

miv  350 

Schist 

22.0 

13.2 

6-   9-38 

44 

Y.IIv  351 

Till 

15.9 

6-   9-38 

13 

Miv  352 

do. 

11.0 

6.2 

6-   9-38 

47 

\mY  353 

do. 

17,9 

4.7 

6-   9-38 

6 

YJIIv  354 

Schist 

1.5 

4.7 

6-   9-38 

16 

¥JHv  355 

Till 

7.8 

6-   9-38 

31 

Y-Hv  356 

do. 

4.3 

6-   9-38 

5 

?ruv  357 

do. 

12.0 

6-   9-38 

3 

YJEv  358 

Schist 

0,0 

10.5 

6-   9-38 

6 

YQv  359 

Till 

13.7 

0.3 

6-   8-38 

8 

Vniv  360 

Schist 

4.0 

0.3 

6-   8-38 

8 

raiv  361 

do. 

5.4 

11.1 

6-   8-38 

66 

Yfflv  362 

Till 

17,0 

9.5 

6-   8-38 

26 

Yfi-Iv  363 

do. 

2.3 

6-  8-38 

26 

Villv  364 

do. 

4.6 

6-  8-38 

19 

MIv  365 

Schist 

2,0 

6,3 

6-   9-38 

21 

Yfllv  366 

do. 

5.0 

6.2 

6-   9-38 

20 

InTiIv  367 

Stratified  drift 

17.5 

6-13-38 

11 

Yfilv  368 

Till 

9.5 

5.3 

6-10-38 

■4 

Yi/IIv  369 

do. 

3.1 

6-   9-38 

10 

V  * 


ft  *• 
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Records   of  vrells 


Well 
noo 


O-'wner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


WHv  370 
■"/ffiv  371 
Yfllv  372 
WKt  375 
Vrav  374 
WPIv  375 
miv  376 
MIv  377 
WHv  378 
liYKv  379 
Wliv  380 
Yfflv  381 
miv  382 
irav  383 
mir  384 
Vffiv  385 
Vffiv  386 
WHv  587 
Wliv  388 
IWv  389 
VCIv  390 
Yfliv  591 
^VHv  392 
WHv  393 


J,    Healy 

J,    Healy 

A.    DeStefano 

A,    DeStefaiio 

P.    Lavorgna 

Lucy  Guthrie 

Carrie  Hester 

J,   Healy 

Car one 

Q.   Marc i an 0 

Q.   ?':arciano 

K«  Chernowitz 

K.  Chernowitz 

Helen  Chernowitz 

Aaron 

P.  Escufi'ery 

A.  Szewczyk 

A.  Pepe 

T.  Okonjewski 
F.  DeDomonico 
J,  LelVIoine 
Jo  Bocek 
S.  Kulenski 

B,  Kulenski 


95 

95 

95 

95 

90 

90 

85 

90 

80 

85 

80 

30 

85 

75 

85 

88 

80 

80 

80 

80 

40 

80 

80 

80 


Dug 

do. 

do, 

do. 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 


16,Q 
5.8 
7.4 
7.6 

22.0 

12,4 

40.0 

7.3 

8.8 

19.3 

5.0 

11.6 

15.7 

7,3 

8.3 

18,0 

15,2 

10,5 

13,6 

9.9 

10.2 

7,0 

8,9 

8.0 


30 
30 
24 
24 
30 
30 
6 
30 
30 
30 
24 
30 
42 
30 
42 
36 
42 
30 
30 
30 
36 
18 
30 
30 


in  town  of  Yifest  Haven,  Connecticut  -  Continued 
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Y^'ator 

level 

Chloride      i 
(parts          j 

Depth 

Date 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per              : 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 1 

tcdrock 

surface 

ment 

(foot) 

(feet) 

Wii\-  370 

Schist 

4,0 

7.5 

6-10-38 

12 

VniT  371 

do. 

2,0 

2.2 

6-10-38 

15 

ICIv  372 

Till 

4.0 

6-10-38 

9 

T'filv  573 

do. 

2.4 

6-10-38 

13 

•;alv  374 

Schist 

16.0 

# 

35 

rjiiv  375 

Till 

12.0 

7.0 

6-   9-38 

17 

Yffiv  376 

Schist 

6.5 

'6 

mlv  377 

Till 

7,3 

2.0 

6-10-38 

4 

Villv  378 

Schist 

0.0 

4.3 

6-10-38 

Yalv  379 

do. 

0,0 

■  13.4 

6-10-38 

25 

WilY  380 

Till 

5.0 

2.5 

6-10-38 

18 

Y/lIv  381 

do. 

5.6 

6-10-33 

10 

liliv  382 

Schist 

0.0 

12.7 

6-10-38 

1          11 

YHIv  383 

Till 

4.7 

6-10-38 

6 

T.IIv  384 

do. 

7.0 

6-10-38 

22 

YJlIv  385 

Schist 

0,0 

15.5 

6-10-38 

9 

T.llv  386 

Till 

12,0 

4.0 

6-  9-38 

13 

YillT  387 

do. 

8,5 

4.5 

6-   9-38 

7 

T.-IV  388 

do. 

13,6 

8.9 

6-   9-38 

9 

Yillv  389 

do. 

3.0 

6-   9-38 

5            = 

YHIv  390 

do. 

4.3 

6-   8-38 

4 

Y-niT  391 

do» 

2.3 

6-   8-38 

34 

miv  392 

do. 

5.9 

6-  8-38 

8 

Yillv  393 

Schist 

5.0 

12.9 

6-  9-38 

7 
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Records   of  wells 


Altitude 

Well 
no. 

Ovmer 

above   sea 

level 

(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter 
(inches) 

TOv 

394 

L. 

Scott 

70 

■■     Dug 

1              7.0 

30          : 

Vffiv 

595 

Al 

ice  YiTood 

70 

do. 

6.5 

1              42 

Vfflv 

396 

J. 

Collins 

80 

do. 

7.0 

i             60         ; 

TOIv 

397 

:  •^« 

Healy 

80 

do. 

i              9.5 

30          : 

vmv 

598 

Rose   Gaccavale 

200 

do. 

33,8 

i              54          \ 

WHv 

399 

J. 

Xnacker 

200 

do. 

24.3 

30 

^rav 

400 

Unknovm 

160 

do. 

14.7 

84          1 

WHv 

401 

A. 

Giammattei 

150 

do. 

12.3 

:         30       ; 

VrHv 

402 

A. 

Giamniattei 

150 

do. 

12.0 

30          1 

Vfflv 

403 

c. 

Volta 

130 

do« 

20.7 

30          \ 

Yffiv 

404 

J. 

Sabettaso 

150 

do. 

16.3 

30          1 

Yffiv 

405 

N. 

iienavini 

145 

do. 

19.9 

30         ; 

•JVHv 

406 

R. 

Eastwood 

80 

do. 

7.1 

30          \ 

Yffiv 

407 

M. 

Cambino 

75 

do. 

14,6 

30          1 

TIHv 

408  ■ 

Jc 

Pergolatto 

35 

do. 

17.1 

30           i 

Yniv 

409 

A, 

Camputaro 

90 

do. 

10.3 

24 

Yffiv 

410  ■ 

V. 

Y/es  termer 

105 

do. 

20.i5 

30           i 

Vfflv 

411  ' 

A. 

Zarnawski 

90 

do. 

26,1 

50           1 

Vffiv 

412 

A. 

Zarnawski 

95 

do. 

21.2 

24 

ITHv 

413  ' 

A, 

Vansak 

100            ^ 

Drilled      i 

72.0 

6 

Yffiv 

414  ■ 

V. 

Piscitfjlli 

150 

Dug 

21.5 

36          1 

TOIv 

415  : 

V. 

Piscitelli 

150 

do.           1 

6.8 

36 

Vffiv 

416  ■ 

c. 

B.    Casslo 

145             i 

do. 

23.4        i 

72 

Yffiv 

417 

c. 

B.    Casslo 

140             : 

do.           ! 

14,0        i 

36          i 

in  town  of  l/Yost  Ilavon,   Connocticut   -   Continued 
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Yfeter 

level 

Chloride 
(parts          1 

Depth 

Date           : 

Holl 

Source 

Depth 

below 

of 

per              i 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million) i 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

IHv  394 

Schist 

0.5 

1.9 

6-10-38 

5 

¥fflv  395 

do. 

0,0 

3.9 

6-10-38 

Wiv  396 

Till 

3.0 

6-10-38 

32 

Yfflv  397 

do. 

9,5 

6.0 

6-10-38 

15 

\mv  398 

do. 

10.8 

6-  6-38 

10 

TiVHv  399 

do. 

12.5 

6-10-38 

42 

YJHv  400 

do. 

4.2 

6-  6-38 

17 

TOv  401 

do. 

4.3 

6-   6-38 

11 

Mv  402 

do. 

7.3 

6-   6-38 

6 

TOv  403 

do. 

11.4 

6-   8-38 

15 

¥fflv  404 

do. 

5.9 

6-   8-38 

57 

Yfflv  405 

do. 

10.1 

6-   8-38 

11 

im-v  406 

do. 

3.3 

6-   8-38 

6 

YJHv  407 

do. 

14.6 

8.0 

6-  8-38 

36 

?JHv  408 

do. 

10,0 

10.1 

6-   7-38 

5 

YJHv  409 

do. 

4,8 

6-  6-38 

20 

Vffiv  410 

do. 

11.1 

6-   7-38 

93 

flHv  411 

do. 

16.3 

6-   7-38 

6 

PJHv  412 

do. 

7.4 

6-   7-38 

5 

ITEv  413 

Schist 

33,0 

4.0 

6-   7-38 

5 

Tffiv  414 

Till 

14.5 

6-  2-38 

32 

Yfflv  415 

do. 

3.6 

6-  2-38 

9 

miv  416 

do. 

9.9 

6-   2-38 

9 

Yfflv  417 

do. 

10.0 

6-  2-38 

10 

..  % 
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Records   of  wells 


Altitude 

Vj"ell 
no. 

Owner 

above   sea 

level 

(foot) 

Typo 

Depth 
(feet) 

Diameter   : 
(inches)   j 

Yfflv  418 

F. 

OS  A.    Peterson 

140 

Dug 

12,0 

36          1 

V.TIv  419 

N. 

Ncilson 

120 

Drilled 

88,0 

6 

ITOv  420 

P. 

Neil son 

130 

do. 

90,0 

6 

TKv  421 

i'iorrissey  Estate 

120 

Dug 

32,0 

30          1 

V'JUv  422 

Morrissey  Estate 

120 

do. 

32.5 

96          1 

WKv  423 

Horrissey  Estate 

120 

do. 

32,5 

30          \ 

TIVHv  424 

Morrissey  Estate 

140 

do. 

22.3 

30          1 

ITOv  425 

P. 

Pepe 

160 

do. 

29.1 

30          1 

V'fflv  426 

P. 

Pepe 

160 

do. 

24,3 

48           ; 

Tffiv  427 

H, 

'.I'olf  son 

175 

Drilled 

107.5 

6           1 

miv  429 

A. 

Camputaro 

110 

Dug 

17,2 

30 

WHv  431 

R. 

Camputaro 

80 

do. 

1C.5 

30           1 

T/YHv  4S'2 

B, 

Saxon 

80 

do. 

6.2 

30         i 

WHv  433 

P. 

Chernovotz 

40 

do. 

12,3 

30           1 

Vffiv  434 

Armstrong  Rubber   Co. 

Drilled 

42,0 

10           1 

mw  435 

c. 

'loodruff 

150 

Dug 

14,3 

36           \ 

in  town  of  Y*'est  Haven,  Connecticut  -  Continued 
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Source 
formation 

1 

Depth 

to 
bedrock 
1        (feet) 

VJater 

level 

Chloride 
(parts 

per 

million) 

Well 
no. 

Depth 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
\      ment 

YJHv  418 

■  Till 

12 

Vffiv  419 

:  Schist 

14.0 

7.0 

1      6-  2-38 

5 

Tffiv  420 

do. 

30 

TOIv  421 

:  Till 

20.2 

;      6-   2-38 

\mv  422 

do. 

18.1 

'      6-.  S..38 

7 

Yfflv  423 

do. 

18.0 

6-   2-38 

Yfflv  424 

do. 

22.0 

7.0 

6-  2-38 

29 

Wdv  425 

do. 

29.0 

16.5 

6-   2-38 

46 

Yfflv  426 

do. 

10.3 

6-  2-38 

35 

Yffiv  427 

Schist 

26 

XIKv  429 

Till 

10.0 

6-   7-38 

4 

l^v  431 

Schist 

3.8 

13.3 

6-   8-38 

14 

YTHv  432 

Till 

2,5 

6-   8-38 

20 

Yfflv  433 

do. 

6.3 

6-   8-38 

29 

YVHv  434 

Stratified  drift 

14 

m.v  455 

do. 

14.0 

12-   1-34 

: 

'"> .'" 
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Records   of   springs 


Altitude 

Spring 
no. 

i      Ovmer 

above  sea 

level 

(feet) 

Topographic 
situation 

Source 
fonnation 

irav  69 

S,  Hayes 

175 

Base  of  slope 

Till 

Wliv  73 
mv   138 

M,  Xazakewioh 
Ideal  Home  Co. 

170 
180 

Slopejinarshy 

land 

Base  of  slope 

do, 
do. 

miv  253 

M,  Chaikowsky 

140 

Hillside 

Schist 

Wliv   254 

Co  YoLinguist 

140 

do. 

do. 

Ifflv  331 
Wv  334 

F.  Ziegler 

J.  H.  Mills 

100 
120 

Ravine,  side 
of  stream 
Hillside 

Stratified  drift 
Till 

Tfflv  343 

Yf.  Stannard 

40 

Base  of  slope 

Schist           ; 

Vfflv  349 

P,  Lake 

50 

do. 

Till 

?JHv  428 

F,  Latella 

110 

Hillsido 

do. 

V'JHv  430 

J,  Sabettasso 

150 

Base  of  knoll 

do. 
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in  tovm  of  Y.'est  Haven,  Connecticut 


Spring 
no. 


Improvements 


Fluctuation 
(a) 


Yield 
(gallons 

a 
minute) 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


TJHv  69 

ViHv  73 

rillv  133 

YJIiv  253 

■Jliv  254 

!7IIv  331 

Vav  334 

IVliv  343 

',,llv  349 

VSv  423 

Wiv  430 


Concrete   pipe   casing 

Concrete   pipe   carjing,    3x6  feet 

Nono 

iiasonry  pit,  3x5  foet 

Barrel  sunk  in  ground,  cover 

Concrcto  pipo  sunk  in  ground 

Musonry  pit,  4x6  feet,  gasoline 
pump,  r.toragc  tank 

Masonry  pit 

Concrete   pipe   c.-ising,    2x2.5 
foet,   hand  pump 

Liasonry  pit,    5x5.5x10   foot, 
spring  houEG,   electric   pump 

None 


None 

do. 

do. 
Slight 

Kono 

rOverf  lovj-s 
i  in    spring 

:  llonc 


; Overflows 
:in  mnte'f 
I  Slight 


do. 


7   (b) 

2   (a) 
5   (a) 

5   (a) 
7.5(a) 


15 
9 
7 

14 

17 
5 

17 


11 


20 


(a)  Reported   (b)  Estimated 
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4I» 
IS' 


41* 
IS' 


WELL  • 

SPRING  ^ 


CONN.GROUNO-WATER  SURVEY; W.RA.  NO. 2661 
SP0N30RSMP. CONNOTATE  WATCR  COMM. 
D(RECTIONtGEOL.SURV..U.S.DEPT.  INTERIOR 


I— I        t— I        I— I         >— J         I- 


MAP     OF   WEST   HAVEN.  CONNECTICUT 
SHOWING    LOCATION    OF    WELLS  &SPRNGS 

SCALE 
0    1  2 


a: 


IE 


3  MILES 

3 
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WHv  107.  M.  Russo,  abandoned  dug  well.  Orange  Ave.,  West 
Haven.   Diameter  36  inches,  depth  9.7  feet.  Measuring  point  is 
a  red  paint  mark  on  2  by  4  inch  sill  of  well  house  by  door,  east 
side  2.2  feet  above  the  land  surface.   The  water-bearing  forma- 
tion is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

ViTater  level 

Date 

Yifater  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

31 

5,10 

July 

1 

4,35 

Mar,   3 

3.77 

Nov. 

6 

5,40 

8 

5,23 

9 

3.71 

13 

5.20 

15 

5.92 

16 

3.46 

20 

5,10 

22 

5,67 

23 

2.54 

27 

5.30 

30 

6.49 

30 

3.70 

Dec. 

4 

4.50 

Aug. 

7 

6.82 

Apr.  G 

2.80 

11 

2.20 

12 

7o32 

13 

3,69 

18 

4,30 

19 

7.75 

20 

3.87 

26 

4,40 

26 

7o95 

27 

3.76 

1936 

Sept 

.  2 

8.15 

May   4 

3.82 

Jan. 

2 

4,20 

9 

8.38 

11 

4.40 

8 

3.88 

16 

8.66 

18 

4.57 

15 

3.80 

23 

5.02 

25 

5.13 

22 

3,60 

30 

5,73 

June  2 

5.31 

29 

3,60 

Oct. 

7 

4.19 

8 

4.84 

Feb, 

6 

5,30 

14 

4.29 

15 

4.80 

13 

5.90 

21 

4,17 

22 

3.55 

19 

6,10 

28 

4.02 

29 

4.27 

26 

3.84 

Nov. 

4 

4.26 

July  8 

4.03 

Mar . 

4 

3.70 

12 

4,59 

13 

5.01 

11 

3.68 

17 

4,73 

Aug.  17 

5.98 

18 

1.22 

25 

5,16 

24 

3.64 

25 

2.46 

Dec. 

2 

5,36 

31 

3,76 

Apr. 

1 

3.62 

9 

3,68 

=  Sept,  7 

4,41 

8 

3.71 

16 

3,66 

14 

3.86 

15 

3.69 

23 

3,65 

21 

4.72 

22 

3,80 

29 

3,73 

!      28 

5.22 

29 

4.35 

1937 

i      29 

5.40 

May 

6 

4.52 

Jan. 

6 

3.60 

i  Oct.   6 

5.68 

13 

4,73 

13 

3.67 

i      12 

5.82 

20 

5.00 

19 

3.57 

i      18 

5.94 

27 

5.56 

26 

3.54 

i      25 

3.85 

June 

3 

5.78 

Fob. 

2 

3.52 

i  Nov,   8 

3,99 

10 

6,28 

9 

3.70 

i      22 

3,85 

17 

3.48 

16 

3,65 

1  Dec.  7 

3.67 

24 

3.54 

24 

3.60 

i      20 

3.74 

T/VHv  265.   J.  BuraceviTski,  abandoned  dug  well,  602  Orange  Ave., 
West  Haven.   Diameter  SO  inches,  depth  11.7  feet.  Measuring 
point  is  a  paint  mark  south  side  top  edge  of  concrete  tile  1.6 
feet  above  the  land  surface.  The  water-bearing  foraiation  is  till. 


'*  V   •■    •■ 
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Tifater   level   in  foot  below  measuring  point    in  well   VfKv  265-Continued 


Date 

YiTator  level 

1935 

Oct, 

31 

6.75 

Nov. 

6 

6,99 

13 

5,42 

20 

4.33 

27 

3,66 

Dec. 

4 

3,12 

11 

2,80 

18 

3,00 

26 

2,97 

1936 

Jan. 

2 

2,71 

8 

2,64 

15 

2.55 

22 

2.70 

29 

3.47 

Feb, 

6 

4.10 

13 

4,13 

19 

4,77 

26 

2,86 

] 

Mar. 

4 

1.76 

11 

1.77 

18 

1,61 

25 

1.93 

] 

Apr. 

1 

2,99 

8 

1,76 

15 

2,53 

22 

2,99 

29 

3,56 

May 

6 

3.80 

t 

13 

4,06 

20 

4,48 

27 

5.35 

June 

2 

5,62 

] 

10 

5,96 

17 

1,79 

24 

2,01 

Date 

Water  level    i 

1936 

July  1 

3.27      ! 

8 

4.50      i 

15 

5.28      i 

22 

5.19      i 

30 

6.26      ! 

Auv.   7 

6.17 

12 

6.36       i 

19 

6.70      i 

26 

6.58      ! 

Sept,  2 

6.74 

9 

G.95       i 

16 

7.20 

23 

4,84      i 

30 

5.40      i 

Oct,   7 

3.87      i 

14 

3,85      : 

21 

3,84      i 

28 

3,69      \ 

Hov,   4 

3,83      : 

12 

4.01      i 

17 

4,32      ] 

25 

4.76      i 

Deo,   2 

5.03      i 

9 

2,52      i 

16 

2,22      i 

23 

2,26      i 

29 

2.73      i 

1937 

Jan.   6 

2.07      i 

13 

2.65      i 

19 

2.14 

26 

1.75      i 

Feb,   2 

1.24      i 

9 

2,76 

16 

2.41      i 

E4 

2.34      i 

Date 


Water  level 


1937 

Mar,   3 

3.10 

9 

3.10 

16 

1.68 

23 

2.45 

30 

2.85 

Apr,   6 

1.74 

13 

2.68 

20 

3.25 

27 

2.94 

May   4 

3.17 

11 

3.83 

18 

3.97 

25 

4.68 

June  2 

4.94 

8 

4.65 

15 

4,63 

22 

2.29 

29 

3.93 

July  8 

3.74 

13 

4,67 

Aug.  17 

5.69 

24 

2.37 

31 

2.89 

Sept,  7 

3,68 

14 

2.61 

21 

4.13 

29 

4.92 

Oct.   6 

5.27 

12 

5.36 

18 

5.56 

25 

2.67 

Nov,   8 

3.48 

22 

3.00 

Dec,   7 

1.80 

20 

2.26 

WHv  324.  W.  Ames,  abandoned  dug  well,  corner  of  Jones  Hill  Rd. 
and  Rt.  7rl22,  West  Haven.  Diameter  30  inches,  depth  16»0  feet. 
Measuring  point  is  a  rod  paint  mark  west  side  top  of  curb  at  the 
land  surface.   Tho  v7atoi-~boaring  forma.tion  is  stratified  drift. 

Water  level  in  fout  below  measuring-;  point 


Date 


Water  level 


1937 
May  11 
18 


9.23 
9,78 


Date 


YiTater  lovel 


1937 
May  25 
Juno  2 


9.97 
10,80 


Date 


Water  level 


1937 
Juno  8 
15 


11.06 
11.26 
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Water  level  in  feet  belov;  measuring  point  in  viell   'Mllv  3 2 4- Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Y/ater   level 

Date 

57" 

VTater   level 

1937 

1937 

19[ 

J\Ane   22 

11.11 

Seot.   7 

11.87 

Oct. 

25 

11,82 

29 

11.04 

14 

11,95 

Nov. 

8 

11.53 

July     8 

11,25 

21 

11.99 

22 

11.26 

13 

11,43 

29 

12.11 

Deo, 

7 

8.37 

Aua;.   17 

12.25 

Oct,      6 

12,27 

20 

8,Bl 

24 

12.01 

12 

12.34 

31 

11.73 

13 

12,44 

WHv  435,   C.  Woodruff,  aban.donod  dug  well,  Kimberley  AV9«,  West 
Haven.   Diameter  36  inches,  depth  14,3  feet.  Measuring  point 
is  a  keel  mark  top  of  curb  at  the  land  surface.   Tho  water- 
bearing formation  is  stratified  drift, 

ViTater  level  in  feet  boloxv  measuring  point 


Date 


YJ'atcr   level 


Date 


V/ater   level 


Date 


YVater   level 


1935 

Nov,      7 

14.00 

13 

13.91 

20 

13,90 

- 

1935 
Nov.  27 
Doc,   4 
11 


13,18 
10,20 
10.71 


1935 
Doc.  18    12.40 
26    13,70 
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Records   of  v/olli 


Wo 
Wo 
ViTo 
Wo 
Wo 
Wo 

Wo  9 

Wo  11 

Wo  12 

Wo  14 

Wo  16 

Wo  17 

VJc  18 

Vfo  20 

Wo  22 

Wo  24 

Wo  26 

Wo  27 

Wo  28 

Wn  29 

W-  30 

Wo  SI 

Wo  a  2 

Jo  7^0 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet)  ; 


Diajueter 
(inches) 


Anderson 

H,  F,  Johnson 

B,  B.  Bissell 
H,  C.  Yacker 
E,  Zwick 

W.  C.  Root 

C.  Panky 

G.  H.  Nettleton 

W.  C.  Peck 

Mrs.  T.  Wallace 

R,  Lenvfay 

H.  Ivlatthis 

T,  H,  Jones 

?I.  Ro  Clark  Estate 

J«  To  Gardner 

D,  E.  Gildea 
M,  Henkin 

E.  II.  Uhl 

C,  E,  Dickenson 

li.  Clark 

C,  Beisiegel 

So  Zioder 

W,  ICnight 

H.  B.  Fisher 


280 

260 

260 

280 

280 

350 

380 

480 

480 

400 

290 

280 

310 

300 

340 

400 

360 

580 

380 

400 

450 

420 

400 

400 


Drilled 
do. 
do. 

do. 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do, 

do. 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do, 

do, 

do. 

do, 

do. 
Drilled 

do, 

doo 

do, 

do. 


55.0 
33.0 
157.0 
100,0 
23«5 
19.4 


8 

3 
8 
8 

21 
18 


24.0 

26 

31.3 

15 

24,0 

23 

16.0 

117,0 

6 

18.0 

30 

119.0 

6 

12.0 

IS 

17,0 

18 

15,8 

24 

12.0 

13 

22,0 

18 

20.0 

20 

170.0 

6 

80,0   : 

6 

150.0 

6 

175.0 

6 

100.0    ;' 

6 

in  to-wn  of  Woodbridge,  Connecticut. 
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1     1 

Source 
forinati  c 

Dn     \ 

Depth 
to 

bedrock  '■ 
(feet) 

Yfater 

level 

Chloride  ; 

(parts  i 
per  \ 
million); 

7/el 
no. 

Depth 
below 
land 

surface  : 
(feet)  ■ 

Date 

of 
measure-; 
ment    ; 

v;o 

2  ■ 

Gne  i  s  s 

20.0    i 

17.9 

2-12-35  ; 

8    1 

Wo 

3  ' 

do. 

7 

Wo 

4  . 

do. 

100.0 

2-12-35 

5 

Wo 

5 

do. 

28.0         : 

28.0 

2-12-S5 

7 

Wo 

6 

Till 

18. 2 

2-12-35 

5 

Wo 

7 

do- 

15.7 

2-12-35 

5 

YJ"o 

9 

do. 

13.0 

2-12-35 

9 

Wo 

11 

do. 

16.3 

2-13-35 

6 

Wo 

12 

do. 

24.0 

12.0 

2-15-35 

4 

Wo 

14 

do. 

Wo 

16 

do. 

68.0 

2-13-35 

7 

Wo 

17 

Stratified 

drift 

6.0 

2-13-35 

5 

Wo 

18 

Gne  i  s  5 

17.0 

40.0 

2-13-35 

4 

\To 

20 

Stratified 

drift 

7.0 

2-16-35 

\lo 

22 

Till 

13.0 

2-18-55 

5 

lYo 

24 

do. 

6 

Vfo 

26 

do. 

8.0 

2-18-35 

13 

Wo 

27 

Stratified 

dii 

•ft 

14.5 

2-18-35 

5 

Vfo 

28 

do. 

12.0 

2-18-35 

9 

Wo 

29 

Phyllite 

20.0 

36.0 

2-18-35 

5 

Wo 

30 

do. 

17.0 

17.0 

2-18-35 

42 

\'iO 

31 

do. 

60.0 

12.0 

2-18-55 

13 

Wo 

32 

do. 

23.0 

10.0 

6-  6-35 

Wo 

35 

do. 

30.0 

16.0 

2-25-35 

!      6 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Wo  35 

Wo  36 

Wo  37 

Wo  30 

ViTo  39 

Wo  40 

Wo  41 

Wo  42 

Wo  43 

Wo  44 

Wo  45 

Wo  46 

Wo  47 

Wo  48 

Wo  50 

Wo  51 

Wo  52 

Wo  53 

Wo  54 

Wo  55 

YiTo  56 

?7o  50 

Wo  59 

Wo  60 


Ovmer 


Altitude 
abovo  yea- 
level 
(feet) 


Type 


F,  Hallway 

L,  B,  Dudley 

Dr,  Brastel 

il»  Longo 

L,  Parson 

W,  P.  Tomlinson 

Go  B,  iJorthrop 

New  Haven  Water  Co, 

L,  B,  Frasor 

T.  H.  Russell 

Dr,  G.  L,  Cheney 

Mrs.  S.  Aid en 

M,  E,  Nickels 

A,  E,  Nickols 

W,  Thompson 

Mew  Haven  Water  Co, 

W.  S.  Runk 

L,  E,  Rofman 

H.  Cade 

W,  H,  Uniuark 

F,  To  Sheperd 

Go  Olsen 

Dr.  B.  F.  Fisher 

Unknown 


430 
440 
435 
420 
460 
480 
380 
440 
440 
420 
375 
390 
375 
380 
370 
400 
400 
400 
EOO 
180 
220 
130 
120 
80 


Dug 

Drilled 

Dug 

do. 

doo 
Drilled 
Dug 

dOo 
Drilled 
Dug 

Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 
Dug 

do. 

do. 
Drilled 
Dug 

do, 

do. 

do. 

do, 

doo 


Depth 
(feet) 


DiaiTieter 
(inches) 


25,0 

28 

65.0 

6 

24,0 

20 

18,0 

18 

16,2 

30 

53.0 

6 

17.1 

31 

15,2 

30 

81.0 

6 

23,5 

20 

100.0 

6 

20.0 

20 

15,0 

18 

30,0 

6 

17,0 

18 

29,0 

30 

24,0 

36 

53,0 

6 

14,0 

18 

20,0 

18 

13,0 

30 

3o«0 

24 

24,6 

20 

21.0 

18 

in  to-vvn  of  VJoodbridgc,    Connecticut    -   Continued 
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?fotcr 

level 

Chloride  ; 
(parts   i 

Depth 

Date 

IToll    \ 

Source 

Depth 

below 

of 

per     1 

no. 

formation 

to 

land 

measure- : 

million): 

bedrock 

surface 

mont 

(feet) 

(feet) 

■Jo 

35  ' 

Till 

25.0 

14.0 

2-25-35  : 

7    j 

■Jo 

36 

Phyllitc 

2.0 

12.0 

2-25-35  i 

344 

Wo 

37 

Till 

12.0 

2-25-35  I 

^    \ 

Y."o 

38 

do. 

9.0 

2-25-35  i 

43    1 

Wo 

39 

do. 

3.9 

2-25-35  ■ 

^     1 

Wo 

40 

Phyllite 

50.0 

8.3 

2-25-35  i 

6   i 

Wo 

41 

Till 

9.3 

2-25-35  i 

9    1 

Wo 

42 

do. 

4.8 

2-25-35  \ 

23    1 

Wo 

45 

Phyllite 

11.0 

13.8 

2-25-35  ; 

5     i 

Wo 

44 

Till 

12.9 

2-26-35  ; 

8    I 

Wo 

45 

do. 

5     1 

Wo 

43 

do. 

10.0 

1    2-26-35  1 

6     1 

Wo 

47 

do. 

3.3 

2-26-35  i 

6 

Wo 

•48 

Phyllitc 

1.0 

6.0 

1   2-26-35  ; 

8    1 

Wo 

50 

Till 

9,6 

i   3-  4-35  ; 

11    \ 

rro 

51 

do. 

11.4 

3-  4-35  1 

5          \ 

Wo 

52 

do. 

16.3 

o-  4-35  ; 

13 

Wo 

55 

;  Phyllitc 

55.0 

10.0 

3-  4-35  ; 

6 

Wo 

54 

;  Stratified 

drift 

5.8 

2-26-35  1 

8 

Wo 

55 

do. 

14.9 

2-26-35  ; 

7 

Wo 

56 

:  Phyllite 

4.0 

8.5 

2-25-35  ; 

Wo 

58 

i  Stratified 

drift 

28.1 

2-2S-35  : 

5 

Wo 

59 

do. 

9.9 

2-26-35  : 

7 

Vfo 

60 

do. 

14.0 

2-26-35  ; 

7 
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Records   of  wells 


Well 
no. 


Oi.vnor 


Altitude 
above   sea ■ 
level  j 

(feet) 


Type 


Wo  61 

Wo  62 

Wo  64 

Wo  66 

Wo  67 

Wo  68 

Wo  69 

Wo  70^ 

Wo  71; 

Wo  1Z\ 

Wo  73  : 

Wo  74! 

YiTo  75  : 

Wo  76  ; 

Wo  77: 

Wo  78  : 

Wo  79  i 

Wo  80 

Wo  81 

Wo  82 

Wo  83 

Wo  84 

vVo  85 

Wo  86 


E,  A,  Joyce 
V,  Angelo 
G,  Martin 
R,  Bainton 
E,  LaBrake 
E,  S,  BroTOi 
K,  Ho^vland 
M,  Fignuriak 
H.  MacCullach 
G,  Kilbourn 
G,  Kilbourn 
R.  H,  Alcorn 
W.  A.  Smith 
M,  C,  HoKieman 
H,  E,  Bakewood 
G.  R,  Hubbel 
W,  Johnson 
C.  Hubbard 
C,  Brewer 
A,  A,  Smith 
R.  S,  Wildman 
Dr,  H,  Hitchcock 
E,  Goodenough 
C,  Thompson  Jr. 


80 
100 
110 
170 
245 
260 
365 
220 
220 
280 
260 
275 
250 
250 
260 
300 
300 
370 
360 
360 
370 
380 
380 
400 


Dug 

dOo 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 

do. 

do, 

do. 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 


Depth 
(feet) 

Diameter! 
(inches) ; 

17,7 

3G    : 

12,0 

36 

33,0 

6 

50,0 

6    . 

19,5 

30 

93,0 

6    1 

68.0 

6 

19.0 

4 

180.0 

6 

200.0 

6    1 

130.0 

0 

138.0 

6    i 

53.0 

6    1 

14.0 

30    ! 

205,0 

6    i 

77,0 

6 

18,7 

30 

90.0 

6    ■ 

113,0 

6   ; 

13,0 

30    1 

355.0 

6 

125.0 

6 

18.0 

30 

315.5 

6 
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Water 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

IVell 

Source 

Depth 

bolov; 

of 

per 

no. 

formation     = 

to 

land 

measure-  ' 

million) ; 

bedrock 

surface 

raent    i 

(feet) 

(feet) 

Vlo 

61 

Stratified 

drift 

11.7 

0-13-35  ; 

7     \ 

Tfo 

62 

do. 

12.0 

7.0 

3-18-35  i 

6    i 

Wo 

64 

Schist 

22.0 

0.0 

3-18-35 

5     \ 

Wo 

66 

Phyllite 

5.0 

8.0 

4-15-35 

7 

Wo 

67 

do. 

2.0 

13.2 

4-15-35 

5     i 

Wo 

68 

do. 

7.0 

22.0 

4-15-35 

7     1 

Wo 

69 

do. 

12.0 

4.0 

4-15-35 

5 

Wo 

70 

Stratified 

drift 

10 

Wo 

71 

:  Phyllite 

2.0 

13 

Wo 

72 

do. 

10.0 

20.0 

4-15-35 

29    : 

Wo 

73 

do. 

4.0 

12.0 

4-15-35 

3 

Wo 

74 

do. 

3.0 

29.5 

4-16-35 

6 

Wo 

75 

do. 

4.0 

21.5 

4-16-35 

13 

Wo 

76 

"  Till 

4.0 

4-15-35 

5 

Wo 

77 

;  Phyllite 

8.0 

20.0 

4-16-35 

6 

Wo 

78 

do. 

17*0 

7.0 

4-16-35 

29 

Yfo 

79 

:  Till 

9.& 

4-16-35 

16 

Wo 

80 

^  Phyllite 

6.0 

13.1 

4-16-35 

7 

Wo 

81 

do. 

21.0 

4 

Wo 

82 

^  Till 

1.2 

4-16-35 

8 

■Jo 

83 

.  Phyllite 

27.0 

5.0 

4-16-35 

4 

■Jo 

84 

do. 

24.0 

35.0 

4-16-35 

5 

Vfo 

35 

;  Till 

7.0 

4-17-35 

10 

Wo 

86 

:  Phyllite 

0,0 

30.0 

4-17-35 

7 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Wo  37 

Wo  88 

Wo  89 

Wo  90 

Wo  91 

Wo  92 

Wo  93 

Wo  94 

Wo  95 

Wo  97 

Wo  98 

Wo  99 

Y\ro  100 

V/o  101 

Wo  102 

Wo  103 

Wo  105 

1'So  106 

Wo  107 

Mo  108 

YiTo  109 

Wo  110 

'Jo  112 

Wo  113 


Oimer 


A,   H.   Heise 
G,  WatruG 
H,   Barnes 
J.  W.   Tilton 
Mrs,    I.   Peck 
W,   L.   Russell 
W,   L.   Russell 

A* -R.    leise 

Dr,  H.  Raggett 
Stengel 
N,  R,  Street 
C,  E,  Pock 
J,  J,  Daley 
C,  S,  Squires 
W,  P,  Harrington 
Do  C,  Molloy 
Dr,  L.  A.  Arboll 
F,  VJ,  Rico 
Mrs,  E.  Kunz 

E.  Hubbell 

F,  H,  Costello 
F,  M,  Costello 
Eo  Rocho 

J,  Merc or 


Altitude 
above  sea; 
level     i 
(feet)    I 


Type 


Depth 
(feet) 


380 

Dug 

1G,5 

380 

Drilled  : 

124,0 

280 

do. 

100,0 

380 

do. 

114.0 

360 

do. 

75,0 

360 

Dug      ; 

24.0 

360 

Drilled 

73.0 

360 

Dug 

10.1 

415 

Drilled  . 

53.0 

320 

do. 

124.0 

340 

do. 

86.5 

330 

do. 

41.0 

330 

Dug 

26,4 

330 

Drilled  ^ 

99.0 

325 

do. 

125.0 

320 

doo 

38.0 

340 

do. 

86.0 

340 

do. 

90,0 

340 

Dug     j 

18,4 

550 

do. 

13.5 

320 

Drilled  '■■ 

133,0 

320 

do. 

125,0 

300 

dOo 

1G1,0 

350 

do. 

181.0 

Diameter 
(inches) 


30 

30 
6 
6 
6 

30 
6 

36 
6 
6 
6 
6 

24 
6 
6 
6 
6 
6 

30 

48 
6 
6 
6 
6 
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in  town  of  IVoodbridgo,    Connecticut--  Continued 


mater 

level 

Chloride 
(parts 

Depth 

Date 

T/Qll 

Source 

Depth 

below   i 

of 

per 

no. 

formation 

to 

land    \ 

measure-; 

million) 

bedrock  : 

surfo.ce 

ment 

(feet) 

(feet) 

V/o 

07 

Till 

Wo 

88 

Phyllite 

Yifo 

89 

do. 

•To 

90 

do. 

Wo 

91 

do. 

VIo 

92 

do. 

Tfo 

93 

do. 

:!o 

94 

Stratified 

drift    1 

Wo 

95 

Phyllite 

Wo 

97 

do. 

Wo 

98 

do. 

Wo 

99 

do. 

Wo 

100 

Till 

Wo 

101 

Phyllite 

Wo 

102 

do. 

Vfo 

103 

do. 

\io 

105 

do. 

\-h 

106 

do . 

Wo 

107 

Till 

Wo 

108 

do. 

V/o 

109 

Riyllite 

■To 

110 

do. 

Wo 

112 

do. 

Wo 

113 

do. 

12.0 
10.0 

15.0 
2.0 
1.0 

8.0 
1.0 

15.0 
21.0 

25.0 

25.0 

4.0 

15.0 
12.0 


1.0 

17.0 
19.0 
12.0 


10.6 

34.0 

11.1 

17.0 

9.0 

12.0 

5.0 

1.6 

10.0 

6.0 

23.5 

2.0 

8.7 

18.0 

1.8 

18.0 

9.8 

9.1 

5.5 

3.0 

10.0 

10.0 

10.0 


4-17-35 
4-17-35 
4-17-35 
4-17-35 
4-17-35 
4-17-35 
4-17-35 
4-22-35 
4-22-35 
4-22-35 
4-22-35 
4-22-35 
4-22-35 
4-22-35 

4-23-35 
4-23-35 
4-25-35 
4-23-35 
4-23-35 
4-23-35 
4-23-35 
4-23-55 
4-25-35 


5 

11 

7 

5 

13 

4 

6 

5 

6 

10 

8 

26 

11 

14 

56 

28 

7 

7 

10 

4 

9 

9 

6 

4 
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Records  of  wells 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Wo  114  :  Unknown 

Wo  115  ;  C,  Marcus en 

Wo  116  :  L.  M,  Wilson 

Wo  117 ;  Dr.  H.  B.  Arnold 

Wo  118 ;  Woodbridge  Town  Hall 

Wo  119  ■  Woodbridge  School 

Wo  120 ;  E.  H.  Chase 


Wo  121 :  Hogan 


Wo  122  :  H,  Eo  Bald^vin 

Wo  123  ;  A.  L.  Beecher 

Wo  124 ;  A.  L,  Beecher 

Wo  125  :  E.  J.  Sevjton 

Wo  126  ^  S,  Truinbley 

Wo  128  ■■   C,  C.  Hitchcock 

Wo  129  ;  C.  L.  Stoddard 

Wo  130 :  F,  Beisegal 

Wo  131  :  M,  Tingloy 

Wo  133  ;  H,  Greaves 

Wo  134  ;  H.  S.  Arnold 

Wo  135  :  H.  S.  Arnold 

Wo  137  I  M.  Koleik 

Wo  138  i  H.  Koleik 

Wo  139  ;  L.  Serlpack 

Wo  140  ':   G.  Stoddard 


360 
360 

360 
360 
330 
340 
270 
360 
340 
230 
240 
260 
250 
320 
330 
300 
320 
420 
400 
400 
420 
420 
360 
370 


Type 


Drilled 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do. 
Dug 

Drilled 
Dug 
Drilled 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 
Dug 
Drilled 

do. 

do. 


Dur 


do, 
do. 
do. 
do. 


Depth 
(feet)  I 

Diameter 
(inches) \ 

85,0 

6 

136,0   1 

6 

21,7 

30    ; 

20,0 

26    \ 

100,0 

6 

189.0 

8    : 

22,8 

20 

61,0 

6 

21,0 

30 

43,0 

6 

29.5 

6 

24.0 

30    1 

81,0 

6 

70.0 

6 

49.0 

6 

17,0   1 

30    \ 

75.0   1 

6 

53.0   ; 

6 

80,0   ; 

6 

29,0  \ 

32    1 

21.2   ■ 

30    ] 

20.5   1 

2A          \ 

14.1 

42 

22,0 

10 
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in  to-vm  of  Woodbridge ,  Connecticut  -  Continued 


'Tater 

level 

Chloride 
(parts 

Depth 

Date 

Tie  11 

Source 

Depth 

beloTiT 

of 

per     i 

no. 

formation 

to 

land 

ineasure- 

million)  : 

bedrock 

surface  : 

ment 

(feet) 

(feet) 

'.To  114 
Wo  115 
Wo  IIG 
Wo  117 
Wo  118 
Wo  119 
Wo  120 
Vfo  121 
Wo  122 
YJo  123 
Wo  124 
Wo  125 
Wo  126 
YlTo  128 
V/o  129 
Wo  130 
Wo  131 
Wo  133 
V'fo  134 
Wo  135 
Yfo  137 
Wo  138 
V;o  139 
Wo  140 


Phyllite 

do. 
Till 

do. 
Fhyllite 

do. 
Stratified  drift 
Phyllite 
Till 
Pnyllite 

do. 

do. 

do. 

do. 

do.. 
Till 
Phyllite 

do. 

do. 
Stratified  drift 
Till 

do . 
Stratified  drift 

do- 


12.0 
10.0 


40.0 

0.0 

7.0 
1.0 
6.0 

19.0 
2.0 

10.0 

11.0 
3.0 

15.0 


20.0 
8.1 
6.0 

15.5 


8.S 

4.7 
2.2 

12.5 

18.0 

6.0 

11.0 
11.7 
17.0 
10.5 
10.0 
16.3 
14.0 
14.6 
y  •  ^ 
19.0 


4-23-35 
4-24-35 
4-24-35 

4-24-35 

4-24-35 

4-25-35 
4-29-35 
4-29-35 
5-15-35 
5-15-35 
4-29-35 
4-25-35 
4-29-35 
4-29-35 
4-25-35 
4-25-35 
4-25-35 
4-29-35 
4ii29-35 
4-29-55 
5-  2-35 


6 

6 

G 

3 

13 

14 

11 

7 

7 
6 
8 
7 
8 
5 
4 
4 
4 
4 
7 

54 
7 

12 
4 
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Records   of  wells 


lie  11 
no. 


O-vmor 


Altitude 
above    soa; 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diameter 
(inches ) 


YiTo  141:  I,   Kozak 

I'Jo  142;  U.   Bodak 

Wo  143:  M,   Sirovclch 

liYo  144^  T.   HarpinoAvich 

T^o  145^  J.   Masaro 

Vie   14G     Y/oodbridge  Country 

School 
YTo  147:   H.   J.   Peck 

¥o   149:  P.   B,   Sperry 

¥o  150:  G,  Blackraan 

lio  151  ;  E.   Blaclcman 

YiTo   152'  C.   0.   Dudley 

YYo   153  A,   Jo   Drape  ay 

YVo   154  N,   Lewis 

ViTo   155  ;  Go   KnoAirlton 

Y/o  156  :  M.  Baldwin 

Wo  157  ;  M,  Baldwin 

YTo  158  ;  M,  Downie 

Wo  159 :  H.  J.  Ahorn 

Y^o  160-  W.  J.  Carroll 

Y/o  161  ;  S,  0.  Clark 

Wo  162  ;  C.  F.  Baldwin 

YVo   16o  :  F,   R.   Menzies 

Wo  164  ■:  G.  Biesigol 

YYo  165  :  J.  Bontompo 


430 
420 

Dug 

do.    ■ 

440 

do,    j 

430 

Drilled  ' 

400 

■   Dug 

400 

Drilled  1 

300 

:   °^S 

240 

do.    1 

220 

do.    1 

220 

do.    ; 

220 

do.    : 

220 

Drilled  1 

220 

Dug 

200 

i    do. 

200 

■                 do.      : 

200 

i     do. 

200 

1     do.    j 

210 

j   Drilled  \ 

220 

do. 

340 

j    do,    i 

340 

:   °^S      1 

330 

;    do,    i 

380 

i  Drilled  ; 

320 

;  Dug     i 

18.0 
30.5 
17,3 
75.0 
17.1 

288.0 
21.0 
31.0 
21,0 
23,0 
27,0 

193,0 
30.0 
18.0 
13,8 
23.0 
15.0 
50,0 
72,0 
72,0 
26.0 
20.0 
87.0 
12,2 


24 
30 
12 

6 
18 

6 
30 
36 
20 
15 
24 

6 
30 
28 
24 
30 
30 

6 

6 

6 
36 
18 

6 
30 


216 


in  toiTCL  of  Vfoodbridge,    ConnQcticut  -   Coatinued 


Tell 


no  I 


Source 
formation 


"Water  levol        Chloride 
';        Depth   '        Date       ( pa  rt  s 
Depth       belov7       of        per 

to         land       measure-;   million); 
bedrock  ■    surface     ment 
(feet)      (feet)  _^ _^ 


Wo  141  :  Till 

Wo  142  ■    do. 

Wo  143     do. 

Wo  144  '■■  Phyllite 

Wo  145  ;  Till 

Wo  146  :  Phyllite 

"Yo  147  :  Stratified  drift 

VJo  149  \        do. 

Wo  150  ;    do. 

Yfo  151  :    do. 

Wo  152  .    do. 

Wo  153  :  Phyllite 

Wo  154  ;  Stratified  drift 

Y/o  155  •   do. 

Wo  156  ;    do. 

Wo  157  :   do. 

Wo  158  \        do- 

Wo  159  '\  Phyllite 

Wo  160  \        do. 

Wo  161     do. 

Yfo  162  !  Till 

Wo  163  :   do. 

Wo  164  Phyllite 

Wo  165  Till 


14.0 


14.0 


32.0 


5.0 

20.0 


10.0 


11.0 

5- 

2-35 

9.8 

5- 

2-35 

6.6 

5- 

2-35 

19.0 

5- 

2-35 

6.0 

5- 

2-35 

6.2 

5- 

2-35 

14.0 

5- 

6-35 

25.0 

5- 

6-35 

13.3 

5- 

6-35 

1C.3 

5- 

6-35 

24.0 

5- 

G-35 

23.0 

5- 

8-35 

12.0 

5- 

8-35 

9.0 

5- 

8-35 

15.3 

5- 

8-35 

5.6 

5- 

8-35 

24.8 
8.0 
9.8 
8.6 
5.0 
2.5 


5-  8-35 
5-  8-55 
5-  8-35 
5-  9-35 
5-  9-35 
5-  9-35 


7 
4 
79 
17 
9 
5 


5 

4 

6 

5 

4 

6 

6 

16 

6 

22 

5 

20 

19 

11 

8 

10 
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Records   of  vrolls 


Altitude 
abovu  3oa 
level 
(foot) 


Ty!.)o 


¥o  16C 
'«7o  167 
Wo  169 
Wo  170 
Wo  171 
Wo  173 
Vfo  174 
Wo  175 
Wo  176 
Wo  177 
Wo  170 
Vlo  179 
Wo  180 
Wo  181 
Wo  182 
Wo  183 
Wo  184 
Wo  185 
Wo  186 
Wo  187 
Wo  183 
Wo  189 
Wo  190 
Wo  191 


G,  Bontompo 

W,  Shea 

F,  M,  Baldwin 

F.  M.  Baldwin 
J.  Ro  Baldwin 
L.  W.  Gates 
A*  DGnoman 

A,  Deneman 
A.  Denoman 
H.  Hitohfiold 
H,  Hitchfield 

G.  H.  Furbuish 
G,  K,  Furbuish 
E,  M,  Stuart 

E,  M,  Stuart 
G,  E,  Sommers 

F.  H.  Beede 
F,  H,  Beode 
Unlcnown 

E.  E.  Littlo 
M,  Iijercor 
H.  Russell 
Schultz 
A.  Koffie 


Depth 
(feot) 


Diameter 
(inches) 


230 

Dug 

330 

do. 

290 

:   Drilled 

260 

Dug 

230 

Drilled 

340 

do. 

245 

do. 

345 

doo 

345 

do. 

345 

do. 

345 

:   Dug 

340 

do. 

340 

Drilled 

220 

:   l^ug 

220 

Drilled 

225 

Dug 

210 

do. 

210 

Drilled 

210 

do. 

215 

:  Dug 

225 

do. 

220 

do. 

225 

1    do. 

225 

■  Drilled 

17,3 
22.0 
84,0 
14.1 
53.5 

108,0 
65,0 
40.0 
35,0 

110.0 
24.5 
28.0 

or?  r 
uO#  O 

16,0 
106,0 
34.7 
12,6 
45.5 

17,3 
24,0 
26.5 

25,0 
45.0 


30 

30 

6 

32 

G 

6 

6 

6 

6 

6 

42 

30 

6 

20 

6 

32 

30 

Q 

6 

36 

30 

24 

30 

6 
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in  toimi  of  IToodbridge,   Connecticut   -   Continued 


.<atcr 

level 

chloride 

Depth 

Date 

(parts 

YJoll 

Source 

Depth 

below 

of 

per 

no.    1 

formation 

to 

land 

measure- 

million) 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Ylo  166 
ITo  167 
Wo  169 
Wo  170 
V/o  171 
V'fo  173 
V/o  174 
VJ"o  175 
Vifo  176 
Wo  177 
Mo  178 
Yfo  179 
:7o  180 
Wo  181 
Wo  182 
Wo  183 
Wo  184 
Wo  185 
Wo  186 
'.To  187 
Wo  188 
Wo  139 
y/o  190 
Wo   191 


Till 

do. 
Phyllite 
Till 
Phyllite 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Till 

do. 
Phyllite 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 
Phyllite 

do. 
Stratified  drift 

do. 

do. 

do. 
Phyllite 


40.0 

17.0 
25.0 

9.0 
10.0 

3.0 
12.0 


50.0 


23.0 


8.3 

5-  9-35 

8.0 

5-  9-35 

8.0 

5-  9-35 

7.3 

5-  9-35 

6.9 

5-  9-35 

15.0 

5-  9-35 

10.0 

5-13-35 

5.0 

5-13-35 

15.0 

5-13-35 

4.4 

5-13-35 

15.1 

5-15-35 

9.1 

5-13-35 

12.0 

5-13-35 

9.0 

5-13-35 

13.3 

5-13-35 

12.1 

5-13-35 

10 . 5 

5-13-35 

13.4 

5-22-35 

12.8 

5-13-35 

12.0 

5-14-35 

13.8 

5-14-35 

17.3 

5-14-35 

.    14.0 

5-14-35 

11 

5 

3 

20 

5 

5 

15 

13 

12 

2 

7 

4 

6 

6 

5 

9 

6 

4 

8 

7 

5 

4 

10 

8 


..-^  ■«-».-***•.-  ■^."  «■- 
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Records   of  wells 


Altibude 

above  sea • 

YJell   : 
no. 

Owner 

level 
(feet) 

Typo 

Depth 
(feet) 

Diameter : 
(inches) ; 

Wo  192 

A. 

ICoffie 

220 

Dug      1 

15.0 

32 

Wo  193 

F. 

H,  Beede 

220       : 

do. 

22,0 

30 

Wo  194 

Hunt  &  Ride  Club 

220    ; 

Drilled  [ 

87,0 

6 

Wo  195 

w. 

I,  Gilbert 

340 

do. 

95.0 

6 

Wo  196 ; 

G. 

E,  Purdue 

350     : 

do. 

80.0 

6 

T^To  197 

C. 

L.  Baker 

340 

do. 

90.0 

6 

Wo  198  : 

G. 

Pond 

340 

do. 

112.0 

6 

Wo  199 

J. 

E,  Herrels 

330 

do. 

72.5 

6 

Wo  202 

w. 

Smith 

310 

Dug 

13.0 

36    1 

Wo  203 : 

L. 

C.  Ylhitinir, 

360 

Drilled  : 

79.5 

6   i 

Wo  204: 

G. 

L.  Shea 

340 

do. 

105.0 

6 

Wo  205 ' 

J. 

S,  Eley 

310 

do. 

64.5 

6 

Wo  20Gi 

E. 

B,  Underwood 

300 

Dug 

9.3 

24   ; 

Wo  208 ; 

s. 

H,  Harris 

300 

do. 

14.7 

30    1 

Wo  209 ! 

Coniiecticut  Li(^ht  cc 
Power  Co. 

290 

Drilled 

147,0 

6    1 

Wo  210 . 

A. 

Elmendorf 

280 

Dug 

16.4 

30    . 

Wo  212 : 

S. 

Cousins 

280 

do. 

16.6 

30    ! 

Wo  213 

H. 

Derkhart 

290 

Drilled 

48.0 

6 

Wo  214; 

A. 

L,  Andrews 

290 

do. 

79.0 

6    1 

Vfo  215  \ 

F, 

Go  Sperry 

290 

do.       : 

131.5 

: 

6    i 

Wo  21G 

G. 

Co  an 

290 

do. 

102.0 

6 

Vfo  217  ^ 

J. 

Costello 

300 

Dug 

7.0 

18 

Wo  218 : 

J. 

Costollo 

300        .: 

doo    i 

10.8 

30    1 

V/o  219  '. 

C. 

R.  Fox 

315 

do. 

20,0 

30    I 

in  toTwn  of  Woodbridge,  Connecticut  -  Continued 
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V/ater 

level 

Chloride 

Depth 

Date 

(parts 

Well 

Source 

Depth 

below 

of 

per     \ 

no. 

formation 

to 

land 

measure- 

million)\ 

bedrock 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

Wo  192 

Stratified  drift 

11.4 

5-14-55 

5     i 

Wo  193 

do. 

13.0 

5-14-35 

7 

Wo  194 

Phyllite 

15.0 

15.0 

5-14-35 

7    \ 

Wo  195 

do. 

14.0 

5-16-35 

6 

Wo  196 

do. 

10.0 

5-16-35 

6 

V/o  197 

do. 

13.0 

5-16-35 

6 

Wo  198 

do. 

12.0 

12.0 

5-16-55 

9 

Wo  199 

do. 

15.0 

7.5 

5-16-35 

7 

Wo  202 

Till 

11.0 

6.4 

5-17-35 

4 

Wo  203 

Phyllite 

15.0 

12.5 

5-17-35 

3 

Wo  204 

do. 

15.0 

4-17-35 

5 

Wo  205 

do. 

20.5 

4-17-35 

5 

Wo  206 

do. 

4.0 

3,4 

4-17-35 

5 

Wo  208 

Till 

5.5 

4-17-35 

10    1 

Wo  209 

Phyllite 

17.0 

25.0 

5-17-35 

5 

Wo  210 

Till 

10.4 

5-17-35 

5 

Wo  212 

do. 

12.5 

5-17-35 

8 

Wo  213 

Phyllite 

3.0 

6-  3-35 

8 

Wo  214 

do. 

11.3 

6-  3-35 

11 

Wo  215 

do. 

16 

Wo  216 

do. 

27.0 

5-27-35 

30       ; 

Wo  217 

Till 

1.3 

5-27-35 

5 

"Wo  218 

do. 

7.0 

5-27-35 

7 

Wo  219 

do. 

6.9 

5-27-35 

11 

ir.«<..<^     Uw<-| 
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Records   of  ivolls 


Well 
no. 


Owner 


Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 


Type 


Depth 
(feet) 


Diamctor 
(inches) 


V/o  220  ^  S.  Crab 

Wo  221 :  G.  Hatch 

Wo  222  ;  W.  Egan 

Wo  223  :  S.  Parker 

Wo  224  ;  H.  J.  Spaekett 

Wo  225  ■  B,  L.  Hinman 

Wo  226  :  B.  L.  Hinman 

Wo  227  :  G.  Ifhiteside 

VIo  228  :  L.  C,  Wliiteside 

Wo  229 \   L,  J,  Whiteside 

Wo  230  :  G,  Jacobs 

Wo  231  :  W.  A.  Bien 

Wo  232  ^  C.  W.  Mercer 

Vifo  233  :  T.  C.  Lewis 

Wo  234  ^  T.  C.  Lewis 

Wo  235  ;  H.   Sedgvdck 

V\[o  236  :  M.  E.   Osborne 

1/Yo  237  :  G.    Junglass 

Wo  230  :  W.   F.   Doolittle 

Wo  239  ;  Sperry 

Wo  240  '  S,   A,   Patterson 

Wo  241  ;  Vfoodbridge  Coimtry 

'■■  Club 

Wo  242  i  Woodbridgo  Country 

i  Club 

Wo  243  :  Woodbridgo  Country 

I  Club 


315 
320 
320 

300 
320 
310 
310 
310 
310 
300 
320 
360 
360 
345 
320 
340 
360 
300 
300 
300 
230 
290 
300 
280 


Drilled 
Dug 

do. 
Drilled 


Dug 


Drilled 

Dug 

Drilled 

Dug 

Drilled 

Dug 

do. 
Drilled 

doo 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
Dug 

do. 
Drilled 

do, 

do. 


97.5 

21.5 

19,8 

64,0 

22.0 

77.0 

27.0 

61,0 

8,0 

60.0 

14,3 

15,0 

200.0 

55,5 

150.0 

180.0 

49.0 

75.0 

17.0 
15.0 
123,0 
70,0 
65.0 


6 

30 

18 

6 

36 

6 

18 

6 

10 

6 

24 

30 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

33 

30 

6 

6 

6 
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Water 

level 

Chloride  ; 
(parts    i 

Depth 

Date 

7;ell 

Source       j 

Depth 

below 

of 

per      1 

no. 

formation     i 

to 

land 

measure- 

million)j 

bedrock  ; 

surface 

ment 

(feet) 

(feet) 

'.To  220 

Phyllite           j 

21.0     i 

13.4 

5-27-35  ; 

6 

Yfo  221 

Till               1 

10.5 

5-27-35  ; 

4    ; 

V/o  222 

do.               \ 

13.0 

5-27-35  \ 

5 

Y^o  223 

Phyllite 

14.0 

4.0 

5-27-35  \ 

6 

Vfo  224 

Till               \ 

17.6 

5-27-35 

8     j 

'Jo  225 

Phyllite 

16.0 

10.0 

5-27-35 

9     1 

Wo  226 

Till 

17.3 

5-27-35 

8900     1 

Wo   227 

Phyllite            ' 

19.0 

20.8 

5-27-35 

19 

Wo  228 

Till 

2.8 

5-27-35 

6     1 

¥/o  229 

Phyllite 

20.0 

12.2 

5-27-35 

6     \ 

Wo  230 

Till 

11.0 

5-27-35 

17     1 

Wo  231 

Schist 

5.0 

5.0 

5-28-35 

16 

Wo  232 

Trap 

5.0 

18.0 

5-28-35 

20     j 

Yfo  233 

Schist 

4.0 

13.5 

5-28-35 

7     1 

Wo  234 

do. 

4.0 

17.0 

5-28-35 

7     1 

Wo  235 

do. 

1.5 

27.0 

5-28-35 

7   i 

Wo  236 

do. 

1.5 

11.7 

5-28-35 

10    1 

Wo  237 

do. 

11 

VTo  238 

do. 

9 

Wo  239 

;  Till 

9.3 

5-28-35 

133     \ 

Wo  240 

\      do. 

7.3 

6-  3-35 

14 

Wo  241 

\  Phyllite 

10.0 

5.5 

6-  3-35 

9 

Wo  242 

; Schist 

6 

¥fo  243 

do. 

7 
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Records   of  wells 


Well   i 
no. 

Ovmer 

Altitude 
above  sea 
level 
(feet) 

Type 

Depth 
(feet) 

Diameter  ■■ 
(inches)  1 

VIo  244  ; 

F. 

J,  Cummings 

280 

Drilled 

87,0 

6 

Wo  245 

J. 

Mo Cart y 

270 

Dug 

16.0  • 

18 

VJo  246  i 

Ro 

so  Hurst  Farm 

270 

Drilled 

94.0 

6 

\lo   247  ; 

Rose  Hurst  Farm 

260 

do. 

66.0 

6 

Wo  248 i 

Ro 

se  Hurst  Farm 

270 

do. 

88,0 

6 

i;;o  249  \ 

Marks 

280 

do. 

61.0 

6 

Wo  250; 

H. 

fludson 

280 

Dug 

10.0 

30 

Wo  251 \ 

G. 

J.  Miller 

260 

do. 

18,0 

30 

Wo  252 ; 

a. 

J,  Miller 

280 

do. 

30.0 

30 

Wo  253 ; 

Ho 

Be  Thomas 

270 

Drilled 

89.0 

6 

Wo  254^ 

H. 

B.  Thomas 

270 

Dug 

27,3 

30 

Wo  255 ■ 

5. 

Tree 

270 

Drilled 

93.0 

6 

Wo  256 \ 

D, 

Hill 

220 

Dug 

25,0 

20 

Wo  257 ' 

Mattows 

260 

Drilled 

100.0 

6 

Wo  258; 

Mattows 

280 

do. 

68,0 

6 

Wo  259 : 

New  Havon  Water  Co, 

200 

do. 

59.0 

6 

Wo  260 

How  Haven  Water  Co, 

240 

do. 

55,0 

6 

Wo  261 ; 

!.ir 

3,   Robertson 

350 

do. 

125,0 

6 
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in  tovm  of  Woodbridge ,  Connocticut  -  Continued 


Source 
formation 

Depth 

to 
bedrock 
(feet) 

?/ater 

level 

Chloride 
(parts    : 

per 

million) ; 

Hell    1 
no. 

Ueptli 

below 

land 

surface 

(feet) 

Date 

of 
measure- 
ment 

Wo  244  Phj'llito 

Wo  245  ;  Till 

Vio   246  ;  Phyllite 

Wo  247     do. 

lYo  248     do. 

Wo  249  : Schist 

Wo  250  :  Till 

Ho  251     do. 

Wo  252     do. 

Wo  253  '  Schist 

Wo  254     do. 

Wo  255     do. 

ITo  256  :  Stratified  drift 

Wo  257  • Schist 

Wo  25c3     do. 

17o  259     do. 

Wo  260     do. 

Yfo  261  ^  Phyllito 


0.0 

2.0 

17.0 


17.0 

17.0 

5.0 


40.0 
20.0 
20.0 


11.3 


21.0 
7.3 
12.3 
16.3 
7.0 
14.5 
10.0 
16.3 


19.0 

23.0 

5.8 


6~  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 
6-  3-35 


6-  3-55 
6-  3-35 
2-26-37 


6 
7 

43 


43 

11 

5 

6 

6 

13 

20 

8 

11 

11 

10 

6 

17 

12 
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Rooords  of  springs 


Spring 
no. 


Wo   1 


Wo   8 


Wo  10 


Mrs*  H,  Hochkiss 


H,  Unio 


G,  H.  Nettleton 


Wo  13  '  Mrs,  T.  Wallace 

Wo  15  K,  Paulson 

Wo  19  '■   C,  Strong 

Wo  21  N,  R.  Clark  Estate 

Wo  23   J,  Gregory 

Wo  25  ;  M,  Henkin 

Wo  34  C,  R.  Newton 

Wo  49  "  Public  Roadside 
Wo  57  F,  T,  Sheperd 

Wo  65  ,  R,  Wicson 
Wo  65  A.  Paratti 

Wo  96  ;  M,  Demotte 
Wo  104  W.  Tompkins 

Wo  111  E.  Roche 

Wo  127  C,  C.  Hitchcock 

Wo  132   C,  I,  Stoddard 


Altitude 
above  sea 
level 
(foot) 


260 

400 

440 

400 
400 
290 
380 
340 
360 
420 

280 
280 

115 
140 

340 
330 

290 

300 
410 


Topographic  | 
situation    • 

Source 

formation 

Hillside        \ 

Gneiss           1 

do. 

Till            1 

do* 

Gneiss           j 

do. 

Till 

do. 

do,            : 

Ravine 

Gneiss           i 

Hillside 

do. 

Slope 

Phyllite 

do. 

do. 

Head  of  ravine 

do. 

Base  of  bluff 

do. 

Hill 

do. 

Slope 

do. 

do. 

Till 

Swampy  valley 

Phyllite 

Slope 

do. 

do. 

Till 

do. 

Phyllite 

Hillside 

do. 
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in  town  of  T/Voodbridge,    Connecticut 


Spring 
no* 


Improvements 


Fluctuation 
(a) 


Wo   1  ■  Masonry  pit,  gravity  flov:  pipe 
line,  to  house,  electric  pump 

I'To   8  Masonry  pit,  gravity  flow  pipe 
line 

lYo  10  Concrete  pit,  spring  house, 
gasoline  pi^mp,  storage  tank 

Wo  13  \   Concrete  pipe  casing,  pump 

Wo  15  ;  Gravity  flow  pipe  line 

Wo  19  i  Concrete  pit,  pump 

Wo  21  ■  Gravity  flovi   pipe  line 

Wo  23  ;  Masonry  pit,  electric  pump 

Wo  25  \   Concrete  pit,  3x3  feet 

Wo  34  .  Masonry  pit,  spring  house, 
gravity  flow,  pipo  Una 

Wo  49  :  Pit,  1  foot  deep 

Wo  57  ^  Pit,  3x4  feet,  gravity  flov/  pipe 
line 

Wo  63  :  Circular  concrete  pit,  1x2  feet 

Wo  65  i  Concrete  pipe  casing,  1x1,5  feet, 
gravity  flow  pipe  line 

Wo  9G  i  Pit,  1x7.5  feet 

Wo  104  ;  Concrete  pit,  5x6x6  feet, 
spring  house 

ViTo  111  :  Pit,  3  feet  deep 

Wo  127  ;  Concrete  pipe  casing,  2x4  feet 

ViTo  132  :  Pit,  10  feet  deep,  covered, 
gravity  flow  pipe  line 


None 


Slight 


do. 


do. 

None 
Seasonal 
None 
Seasonal 

Slight 
do, 

do. 
do. 

Seasonal 


Slight 


do, 
do. 


Yield 
(gallons 

a 

minute) 

(b) 


10 

2.5 

4 

1.5 

3.5 
1.5 
3,5 

1.5 
7.5 

2,5 
5.5 


7,5 


2,5 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


12 


5 
4 
4 
4 
5 
7 
6 

60 
6 

7 
5 

6 
4 

4 

10 

6 


(a)  Reported 
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Records  of  spriii^;s 


Altitude 

above  sea 

Spring  i 

nOo 

Owner 

level 
(foot) 

Topographic 
situation 

Source     j 

formation  I 

Wo  136 

W,  Luberg 

390 

Valley 

Phyllite         \ 

^h   148 

P.  B.  Sparry 

250 

Base  of 

bluff 

do.            i 

Wo  168 

Race  Brook  Gun  Club 

260 

i Hillside 

3 

•Till             1 

Wo  172 

Baldwin 

270 

do. 

do. 

Wo  200 

MacFarlane 

335 

; Slope 

IPhyllitG 

V/o  201 

MacFarlane 

335 

do. 

do. 

Wo  207 

V,  Loekyer 

300 

do. 

do. 

Yh   211 

Dr.  L,  C,  Beecher 

300 

do. 

do. 
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in  town  of  Vioodbridge,    Connecticut    •-   Continued 


Spring  I 
no. 


Improvements 


Fluctuation 
(a) 


Wo  136  :  Concrete  pit,  6x10x12  foet,       \   Slight 
;  electric  pump 

Wo  148  ■  Excavation  to  bedrock,  spring        do, 
:  house 

Wo  168  i  Concrete  pit,  3x10  foot,  spring   I  Seasonal 
■  house,  gravity  flow  pipe  line 

Wo  172  ;  Dam  forming  pool 

Vfo  200  ;  Concrete  pipe  casing,  gravity- 
flow  pipe  line 

Wo  201  Pipe  driven  into  bedrock  in  pit 
,;  4  feet  deep 

ViTo  207  Concrete  pipe  casing, 2. 5x4  feet    Slight 

Wo  211  :  Open  pit,  hydraulic  ram  i 


do* 


Yield 
(gallons 

a 
minute ) 


5,5 


2.5 


Chloride 
(parts 

per 

million) 


6 
7 

8 

5 
10 


(a)  Reported 
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41* 


41" 
20' 
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Wo  89.   H.  Barnes,  abandoned  drilled  well.  Amity  Road,,  Woodbridge. 
Diameter  6  inches,  depth  100»0  feot.  Measuring  point  is  a  keel  mark 
top  of  pipe  1.0  foot  above  the  land  surface.   The  water -bearing 
formation  is  phyllite. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

1/Yater  level 

Date 

Water  level 

Date 
T936""' 

Water  level 

1935 

1936 

Oct. 

28 

11.00 

Mar. 

30 

8.25 

Sept 

.21 

14.98 

Nov. 

4 

11.00 

Apr. 

6 

8.94 

28 

14.59 

11 

11.30 

13 

8.71 

Oct. 

5 

13.90 

18 

11,10 

20 

10.35 

12 

13.25 

25 

10.70 

27 

11.74 

19 

11.86 

Dec. 

2 

10.50 

May 

4 

11.65 

26 

11.35 

9 

10.80 

11 

11.65 

Nov. 

2 

11.55 

16 

11»90 

18 

11.68 

9 

11.04 

24 

10.80 

25 

11.87 

16 

11.43 

30 

10.70 

June 

1 

12.15 

23 

12.14 

1936 

8 

12.62 

30 

12.32 

Jan. 

6 

10.40 

15 

12.69 

Dec. 

7 

11.93 

13 

9.10 

22 

11.77 

14 

8.07 

20 

9.31 

29 

10.99 

21 

7,56 

27 

9.75 

July 

6 

11.88 

28 

8.24 

Feb. 

3 

9.92 

13 

12.07 

1937 

10 

11.27 

21 

12.72 

Jan. 

4 

9.52 

17 

12.45 

27 

13.00 

11 

9.59 

24 

11.58 

Aug. 

3 

13.32 

18 

8.47 

Mar. 

2 

11.00 

10 

13.60 

25 

8.20 

9 

10.10 

Sept 

.  1 

14.59 

;  Feb. 

1 

8.77 

16 

7.13 

8 

15.06 

23 

7.42 

14 

15.25 

ViTo  94.   Heise,  abandoned  dug  well.  Burnt  Sv/amp  Road.,  Woodbridge. 
Diameter  36  inches,  depth  10.1  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  northeast  side  on  edge  of  planking  by  hinged  door  2.7  feet  above 
the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Yifater  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1935 

Oct.  28 

3,90 

Dec.  30 

4.70 

Nov.   4 

4.00 

1936 

11 

3.80 

Jan.  6 

4.40 

18 

3.70 

13 

5.53 

25 

3.70 

20 

5.26 

Dec.   2 

2.70 

27 

4.50 

9 

4.90 

Feb.   3 

4.57 

16 

4.90 

10 

5.10 

24 

4.90 

17 

5.30 

Date 


Tfeter  level 


1936 

Feb.  24 

4,78 

Mar.   2 

4.96 

9 

5.54 

16 

4.24 

23 

4.26 

30 

3.71 

Apr.   6 

4.22 

13 

4.73 

20 

4.40 

•^vt'/'- 


r 
■t' .  ■ 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Vfo  94-Continued 


Date    Wat 

er  level 

Date 

Wat 

er  level 

Date 

17at 

er  level 

1936 

1936 

1937 

Apro  27 

4.57 

Mov, 

2 

6.71 

May 

3 

7,06 

May   4 

4.58      i 

9 

4.83 

10 

7.18 

11 

4.65      i 

16 

4.91 

17 

4.47 

18 

4.68      i 

23 

5.07 

24 

5.19 

25 

4.84 

30 

5.33 

June 

1 

4.75 

June  1 

4.85 

Dec. 

7 

4.39 

7 

4.34 

8 

5.24 

14 

4.21 

14 

4.96 

15 

5.43 

21 

4.37 

21 

4.91 

22 

5,36 

28 

4.24      : 

29 

5.16 

29 

5,02 

1937 

July 

6 

5.50 

July  6 

4.82 

Jan, 

4 

4,27 

12 

5.95 

13 

4.94 

11 

4.33      ■' 

Nov, 

16 

8.04 

21 

5.23 

18 

4.19 

25 

6.84 

27 

5.77 

25 

3,97 

30 

5.39 

Aug.   3 

6.52 

Feb. 

1 

4.03 

Sept 

.  7 

5.16 

10 

6.99 

8 

4.34 

14 

4.80 

17 

7.22 

15 

4.08 

21 

4.87 

23 

7.87 

23 

4.28 

29 

5.14 

Sept.  1 

9.41 

;  Mar. 

2 

4.38 

Oct. 

6 

5.00 

8 

8.94 

8 

4.49 

12 

4.98 

14 

9.20 

15 

4,54 

18 

5.20 

21 

7.87 

22 

4.28 

25 

4.41 

28 

7.88 

29 

4.40 

Nov, 

8 

4.49 

Oct.   5 

7.27 

i  Apr. 

5 

4.45 

22 

4.39 

12 

6.82 

12 

4.27 

Dec, 

7 

4.08 

19 

4.88 

19 

4.53 

20 

4.31 

26 

4.82 

26 

4.12 

Wo  135.   H.  S.  Arnold,  abandoned  dug  well,  Rimmon  Road.,  Vfoodbridge. 
Diameter  32  inches,  depth  29.0  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark 
top  of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearinj;  formation  is 
stratified  drift. 

Water  level  in  feet  belov;  measuring  point 


Date 


Yfeter   level 


Date 


Yfeter  level 


1935 
Oct.  28 
Nov.   4 
11 


16.10 
16.00 
15,70 


1935 
Nov,  18 
25 
Dec.   2 


15,90 
15.70 
12,70 


Dato 


Water  level 


1935 
Doc.   9 


12.00 
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Yfo  170.   F.  M.  Baldwin,  abandoned  dug  vrell,  Race  Brook  Road., 
Woodbridge.   Diameter  32  inches,  depth  14.1  feet.   J'.eacuriiig  point  is 
a  paint  mark  west  side  top  of  curb  at  the  land  surface.  The  water- 
bearing formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

/iTatcr  level 

Date 

/feter  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

28 

6.80 

June 

29 

7.67 

Har . 

2 

7.11 

Nov. 

4 

6.50      1 

July 

6 

8.72 

8 

7.58 

11 

6.30 

13 

9.53 

15 

8.00 

18 

6.60 

21 

9.92      i 

22 

6.24 

25 

6 .  30 

27 

10.06 

29 

6.87 

Dec. 

2 

5.90      1 

Aug. 

3 

10.44    ; 

Apr. 

5 

7.53 

9 

6.40 

10 

10.64 

12 

6.34 

16 

8.80 

17 

10.54 

19 

7.44 

24 

9.32 

23 

11.20 

26 

6.58 

30 

9.10 

Sept 

.  1 

11.40 

May 

3 

7.06 

1936 

8 

11.64 

10 

8.93 

Jan. 

6 

8.20 

14 

11.69 

17 

8.64 

]»5 

6.90 

21 

10.71 

24 

8.46 

20 

7.10 

28 

10.45 

June 

1 

8.79 

27 

7.50 

Oct, 

5 

9.90 

7 

9.03 

Feb. 

3 

7.78 

12 

9.45 

14 

10.11 

10 

8.10 

19 

8.52 

21 

9.32 

17 

8.80 

26 

8.37 

28 

8.90 

24 

8.30 

Nov, 

2 

8.70 

July 

6 

7.18 

Mar. 

2 

7.60 

9 

8.73 

12 

9.44 

9 

6.84 

16 

8.82 

Aug, 

16 

10.53 

16 

5.29 

23 

9.08 

23 

9.88 

23 

5.40 

30 

9.24 

30 

8.48 

30 

5.11 

Dec. 

7 

8.18 

Sept 

,  7 

8.13 

Apr. 

6 

5.20 

14 

4.31 

14 

9.07 

13 

5.53 

21 

4.76 

21 

8.98 

20 

6.60 

28 

6.39 

29 

9.53 

27 

7.57 

1937 

:  Oct. 

6 

9.88 

May 

4 

7.88 

;  Jan. 

4 

5,73 

12 

10.01 

11 

8.24 

11 

6.44 

18 

10.22 

18 

3.12 

18 

5.18 

25 

7.97 

25 

8.80 

25 

4.90 

;  Nov, 

8 

8.49 

June 

1 

9.31 

:  Feb. 

1 

5.33 

22 

7.86 

8 

9.85 

8 

6.80 

;  Dec. 

7 

6.49 

15 

9.42 

15 

6.52 

20 

7.28 

22 

8.25 

23 

5.33 

Vifo  177.   H.  Hitchfield,  abandoned  drilled  well,  Ansonia  Road.,  Rt,  114, 
Woodbridge.   Diameter  6  inches,  depth  110.0  feet.  Measuring  point  is  a 
red  paint  mark  south  side  sharp  edge  of  iron  base  of  pump  at  the  land 
surface.  The  water-bearing  formation  is  phyllito. 
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Water  level  in  feet  belovx  measuring  point  in  well  Wo  lV7-Continued 


Date 

1/Yater  level 

Date 

Water  level 

Date    1 

'Tater  level 

1935 

1936 

1937 

Oct. 

28 

8.60 

June 

15 

8.82 

:  Mar.   2 

4.60 

Nov. 

4 

8.60         ; 

22 

7.76 

8 

5.48 

11 

8.10 

29 

7.16 

15 

6.31 

18 

8.40 

July 

6 

7.91 

22 

4.60 

25 

8.30 

13 

8.35 

29 

4.60 

Dec. 

2 

9.73 

21 

9.54 

i  Apr.   5 

5,68 

9 

9.70 

27 

9.91 

12 

4.60 

16 

13.70 

Aug. 

3 

10.37 

19 

4.96 

24 

12.14 

10 

10.76 

26 

4.60 

30 

11.90 

Sept 

,14 

12.40 

^  May   3 

4.60 

1936 

21 

12.60 

10 

6.49 

Jan. 

6 

8.68 

28 

12.64 

17 

7.21 

13 

10.28 

Oct. 

5 

12.63 

1      24 

7.92 

20 

8.92 

12 

12,24 

i  June  1 

8.44 

27 

8.55 

19 

11.87 

!       7 

8.85 

Feb. 

3 

8.36 

26 

10,38 

\               14 

9.35 

10 

8.70 

Nov, 

2 

10.40 

\               21 

9.32 

17 

8.70 

9 

10.63 

;      28 

9.82 

24 

9.00 

16 

10.85 

1  July  6 

10.14 

Mar. 

2 

8.34 

23 

11.07 

1      12 

10.38 

9 

7.03 

30 

11.29 

i  Aug.  16 

11.88 

16 

4.60 

Dec. 

7 

11.32 

23 

12.03 

23 

4.60 

14 

4.60 

30 

12.45 

30 

4.60 

21 

4.60 

i  Sept. 14 

10.19 

Apr. 

6 

4.60 

28 

4.60 

!      21 

9.17 

13 

4.60 

1937 

1      29 

10.04 

20 

4.60 

Jan. 

4 

4.60 

i  Oct.   6 

15.03 

27 

4.60 

11 

4.60 

i      12 

15.35 

May- 

4 

5.34 

18 

4.60 

:        18 

15.65 

11 

6.57 

25 

4.60 

25 

9.93 

18 

6.91 

Feb. 

1 

4.60 

Nov.   8 

8.60 

25 

7.76 

8 

4.60 

;              22 

7.97 

June 

1 

8.50 

15 

4.60 

;  Dec ,   7 

3.49 

8 

9.21 

23 

4.60 

20 

5.09 

Wo  184.   F.  H.  Beede,  abandoned  dug  well.  Race  Brook  Road.,  VJ^oodbridge. 
Diameter  30  inches,  depth  12.6  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  south  side  top  of  curb  2.9  feet  above  the  land  surface.   The 
water-bearing  formation  is  stratified  drift. 

Water  level  in  feet  belov/  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1935 

Oct.  28 

14,80 

Nov.   4 

14.60 

11 

14.70 

1935 

Nov.  18 

14.80 

25 

14.40 

Dec.  Z 

13.70 

1935 
Dec.   9 
16 
24 


13.10 
12.80 
12,97 


,5  .'    «  •■. 

4  ;  .  •.. ,. 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Wo  184-Continued 


Date 


YiTater   level 


1935 

Dec.  30 
1936 

Jan,  6 
13 
20 
27 

Feb.  3 
10 
17 
24 

Mar.  2 
9 
16 
23 
30 
6 
13 
20 
27 
4 
11 
18 
25 

June  1 

8 

15 

22 

29 

July  6 
13 
21 
27 

Aug.   3 


Apr. 


May 


12.70 

11.80 

10.48 

10.93 

11.00 

11.23 

11.50 

11.80 

11.30 

10.99 

10.40 

9.21 

8.95 

8.63 

8.84 

9.00 

9.33 

9.62 

9.81 

10.15 

10.22 

10.73 

11.14 

11.60 

11.29 

10.90 

10.39 

11.09 

11.44 

11.90 

12.09 

12.55 


Date 

Water  level 

Date 

Vfater  level 

1936 

1937 

Aug,  10 

12.80 

Mar.  22 

9.35 

17 

12,59 

29 

9.63 

23 

13.20 

Apr.   5 

9.77 

Sept.  1 

13,80 

12 

9.35 

8 

13.63 

19 

9.72 

14 

13.72 

26 

9.47 

21 

13.02 

May   3 

9.66 

28 

13.22 

10 

9.95 

Oct.   5 

12.87 

17 

10.06 

12 

12.97 

24 

10.01 

19 

11.79 

June  1 

10.56 

26 

11.99 

7 

10.66 

Nov.   2 

12.25 

14 

11.08 

9 

12.19 

21 

10.54 

16 

12.23 

28 

11.10 

23 

12.44 

July  6 

11.28 

30 

12.53 

12 

11.89 

Dec.   7 

11.60 

Aug.  16 

12.84 

14 

9.07 

23 

11.89 

21 

9.34 

30 

11.08 

28 

9.91 

Sept,  7 

11.77 

1937 

14 

11.52 

Jan.   4 

9.58 

21 

11,80 

11 

9.78 

29 

12,32 

18 

9.24 

Oct.   6 

12.60 

25 

8.92 

12 

12.74 

Feb.   1 

9.35 

18 

12.94 

8 

9.55 

25 

11.06 

15 

9.35 

Nov.   8 

11.43 

23 

9,38 

22 

10.91 

Mar.   2 

9.67 

Dec.   7 

9.58 

8 

9.88 

20 

9.97 

15 

10.08 

Wo  219.   C.  R.  Fox,  abandoned  dug  well.  Pease  Road,  Vfoodbridge.  Diamet 
30  inches,  depth  20.0  feet.   Measuring  point  is  a  red  paint  mark  south 
side  top  of  curb  2,7  feet  above  the  land  surface.   The  water-bearing 
formation  is  till. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

;  Date 

Wat 

er  level 

1935 

1935 

1936 

Oct.  28 

9.50 

Dec,   2 

8.75 

Jon.  6 

7,32 

Nov.   4 

10,10 

9 

8.10 

13 

6.60 

11 

9.80 

16 

11.00 

20 

6,80 

18 

10.30 

24 

10,00 

27 

7.20 

25 

10.00 

30 

9.50 

i  Feb.   3 

7.50 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  v/ell  ".To  219-Continued 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

VYater  level 

1936 

1936 

1937 

Fob.  10 

7.72 

\     Sept 

.14 

15.48 

Apr.  12 

6.58 

17 

8.30 

21 

15.88 

19 

7.68 

24 

7.70 

28 

16.36 

26 

7.84 

Mar.   2 

6.57 

i  Oct, 

5 

15.55 

May   3 

7.52 

9 

5.84 

12 

12.66 

10 

8.09 

16 

6.25 

19 

12.22 

17 

7.43 

23 

6.39 

26 

llo58 

24 

9.30 

30 

5.92 

Not. 

2 

9.87 

June  1 

8.50 

Apr.   6 

6.13 

9 

9.65 

7 

8.90 

13 

6.47 

16 

9.57 

14 

9.33 

20 

7.45 

23 

9.42 

21 

9.57 

27 

7.98 

30 

9.65 

29 

9.03 

May   4 

8.04 

Dec. 

7 

8.01 

July  6 

9.52 

11 

8.20 

14 

5.66 

12 

10.26 

18 

7.95 

21 

5.72 

Aug.  16 

12.50 

25 

8.65 

28 

6.87 

23 

12.59 

June  1 

9.27 

i    1937 

30 

11.43 

8 

9.94 

Jan. 

4 

5.95 

Sept,  7 

10.14 

15 

9.63 

11 

6.60 

14 

10.01 

22 

8.44 

18 

5.90 

21 

9.64 

29 

8.09 

25 

5.19 

29 

10o04 

July  6 

8.91 

Feb, 

1 

5.94 

Oct.   6 

10.36 

13 

9.77 

8 

7.35 

12 

10.59 

21 

10.70 

15 

6.17 

18 

11.17 

27 

11.06 

23 

6.12 

25 

8.28 

Aug.   3 

11.66 

Mar . 

2 

7.20 

i  Nov.   8 

8.80 

10 

12.18 

8 

7.61 

22 

7.13 

17 

12.43 

15 

7.98 

Dec.   7 

5.90 

23 

13.50 

22 

6.07 

20 

6.63 

Sept.  1 

14.34 

29 

6.89 

8 

14.94 

Apr. 

5 

7.53 

YiTo  226.   B.  L.  Hinman,  abandoned  dug  virell.  Pease  Road,  V/oodbridge. 
Diameter  18  inches,  depth  27.0  feet.  I.ieasuring  point  is  a  keel  mark  t(^| 
of  curb  at  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  till 

yiater  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1935 

1936 

Oct.  28 

16.70 

Dec.  16 

12.77 

Jan.  27 

13.30 

Nov.   4 

16.90 

24 

12.90 

Feb.   3 

13.87 

11 

16.30 

30 

13.30 

10 

14.61 

18 

16.50 

1936 

17 

15.31 

25 

16.60 

Jan.   6 

12.10 

24 

14.72 

Dec.   2 

16.10 

13 

11.35 

Mar.   2 

14.16 

9 

15.50 

20 

12.00 

9 

13.48 

•.-..!.' i 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  v/ell  Wo  226-Continued 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1936 

1936 

Mar*  16 

12.87 

Apr.  13 

23 

11.52 

20 

30 

10*98 

27 

Apr.   6 

11.07 

May   4 

11.46 
11.85 
12.15 
12.42 


Date 


Yfater  level 


l936 

May  11  12,70 

18  13.48 

25  13.74 


Vifo  233.  T.  C.  Lewis,  abandoned  drilled  well.  Fountain  St.,  V/oodbridge. 
Diameter  6  inches,  depth  55.5  feet.  Measuring  point  is  a  keel  mark  top 
of  pipe  1.5  feet  above  the  land  surface.  The  water-bearing  formation 
is  schist. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Yifater  level 

Date 

Water  level 

1935 

1936 

1936 

Oct.  28 

14.31 

Jan. 

13 

11.76 

Apr.   6 

10.14 

Nov.   4 

14.10 

20 

11.35 

13 

10.44 

11 

14.30 

27 

14.60 

20 

13.40 

18 

14.60 

Feb. 

3 

16.30 

27 

15.50 

25 

14.60 

10 

18.90 

May   4 

16.37 

Dec.   2 

14.90 

17 

19.50 

11 

17.25 

9 

13.80 

24 

18,56 

18 

14.26 

16 

21.40 

Mar. 

2 

13.30 

24 

20.20 

9 

12.10 

30 

20.00 

16 

5.41 

1936 

23 

7.36 

Jan.  6 

12.12 

30 

10.43 

Wo.  254.  H.  B.  Thomas,  abandoned  dug  well,  Johnson  Road,  VToodbridge. 
Diameter  30  inches,  depth  27.3  feet.  Measuring  point  is  a  red  paint 
mark  north  side  sharp  edge  of  plank  0.2  foot  above  the  land  surface. 
The  water-bearing  formation  is  sckist. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1935 

1935 

1936 

Oct.  28 

15.80 

Dec.  24 

19.45 

i  Feb.  10 

15.31 

Nov.   4 

15.80 

30 

18.80 

17 

16.10 

11 

15.60 

1936 

24 

16.45 

18 

13.90 

Jan.   6 

16.77 

;  Mar.   2 

15.20 

25 

14.30 

13 

14.62 

i       9 

13.84 

Dec.  2 

13.30 

20 

14.10 

1      16 

10.77 

9 

13.00 

27 

13.70 

!      25 

10.27 

16 

20.40 

Feb.  3 

14.40 

;      30 

11.08 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Wo  254-Continued 


Date 

li'feter  level 

Date 

Water  level 

Date    ^ 

Yater  level 

1936 

1936 

1937 

Apr.   6 

11.23 

Oct. 

19 

18.50      i 

Apr.  26 

13.50 

13 

11.66 

26 

16.56 

May   3 

13.77 

20 

12.70 

Nov. 

2 

16.92 

10 

14.36 

27 

13.74 

9 

17.53 

17 

15.29 

May   4 

14.54 

16 

18.06 

24 

16.14 

11 

15.20 

23 

18.71 

June  1 

17.37 

18 

15.90 

30 

19.12 

7 

18.05 

25 

16.66 

Dec. 

7 

17.98 

14 

18.92 

June  1 

17.70 

14 

15.45 

21 

19.28 

8 

18.56 

21 

12.07 

28 

19.21 

15 

18.02 

28 

12,30 

July  6 

19.29 

22 

15.61 

1937 

12 

19.45 

29 

13.29 

Jan. 

4 

12.93 

Aug.  IG 

21.49 

July  6 

14.29 

11 

12.91 

23 

21.33 

13 

15.85 

18 

12.42 

30 

19.53 

21 

17.01 

25 

11.50 

Sept.  7 

18.10 

27 

18.16 

.  Feb. 

1 

12.00 

14 

17.98 

Aug.   3 

19.19 

8 

12.75 

21 

17.62 

10 

19.99 

15 

13,56 

29 

17.99 

17 

20.29 

23 

13.71 

Oct.   6 

18.72 

23 

21.25 

Mar. 

2 

13.47 

12 

19.27 

Sept.  1 

21.60 

8 

14.04 

18 

19.92 

8 

22.00 

15 

14.65 

25 

17.63 

14 

22.22 

22 

13.56 

Nov.   8 

16.07 

21 

23.46 

29 

13.31 

i       22 

14.87 

26 

22.59 

Apr. 

5 

13.67 

1  Dec.   7 

12.31 

Oct.   5 

22.53 

12 

12.98 

20 

13.73 

12 

21.15 

19 

13.65 

Wo  260.  New  Haven  Water  Co.,  abaindoned  drilled  well,  Johnson  Road, 
Woodbridge.   Diameter  6  inches,  depth  55.0  feet.  Measuring  point  is  a 
red  paint  mark  north  side  inside  edge  of  wrought  iron  casing  1.7  feet 
above  the  land  surface.   The  water-bearing  formation  is  schist. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


Date 


Water  level 


1935 

Oct.  28 

24.30 

Nov.   4 

^4.00 

11 

24.20 

18 

23,70 

25 

23, PO 

Dec.   2 

23.10 

9 

21.40 

16 

22.10 

24 

24.60 

30 

23.40 

1936 

Jan.  6 

21.64 

13 

20.93 

20 

20.30 

27 

22.55 

Feb,   3 

22.97 

10 

23.42 

17 

24.90 

24 

23.90 

Mar.   2 

22.64 

9 

21»27 

1936 

Mar. 

16 

19,00 

23 

19.05 

30 

22.20 

Apr. 

6 

21.80 

13 

20.14 

20 

21.65 

27 

23.03 

May 

4 

23.77 

11 

24.04 

18 

24.24 

:'  r. 
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Water  level  in  feet  below  measuring  point  in  well  Wo  260-Continued 


Date    1 

lYater  level 

Date 

■ 

Water  level 

Date    Ylater  level 

1936 

1936 

1937 

May  25 

24.57 

Nov. 

23 

24.71 

May  10 

23.21 

June  1 

24.97 

; 

30 

25.93 

17 

23.63 

8 

25.43 

Dec. 

7 

22.59 

24 

24.26 

15 

25.21 

14 

19.31     ! 

June  1 

24.59 

22 

23.46 

21 

18.67 

7 

24.89 

29 

21.81 

28 

21.31 

14 

25.19 

July  6 

23.37 

1937 

21 

25.67 

13 

23.86 

Jan. 

4 

21.23 

28 

24.90 

27 

25.19 

11 

21.26 

July  6 

23.28 

Aug.   3 

25.80 

18 

19.34 

12 

24.00 

10 

26.10 

25 

19.06 

Aug.  16 

26.19 

17 

26.59 

\     Feb. 

1 

20.49 

23 

23.88 

23 

26.95 

8 

21.77 

30 

21.89 

Sept.  1 

27.17 

15 

22.20 

Sept.  7 

23.49 

8 

27.81 

23 

21.64 

14 

22.40 

14 

28.04 

Mar. 

2 

21.96 

21 

23.36 

21 

26.54 

8 

22.96 

29 

24.22 

28 

25.88 

15 

23.52 

:  Oct,  6 

24,72 

Oct.   5 

24.47 

22 

21.20 

12 

25.07 

12 

24.63 

29 

21.76 

18 

25.39 

19 

21.33 

1  Apr. 

5 

22.00 

!       25 

21.73 

26 

22.56 

12 

21.11 

1  Nov.   8 

22.80 

Nov.   2 

23.43 

19 

22.63 

;     22 

22.38 

9 

23.91 

26 

21.37 

^  Dec.   7 

21.02 

16 

24.33 

May 

3 

22.20 

20 

22.18 

Wo  261.  Mrs.  T.  Robertson,  abandoned  drilled  well,  corner  of  Pease 
Road.,  and  Coniiecticut  Rt.  114,  Yfoodbridge.   Diameter  6  inches,  depth 
125.0  feet.   Measuring  point  is  a  keel  mark  east  side  top  inside  edge 
of  wrought  iron  casing  1.9  feet  above  the  land  surface.   The  v/ater- 
bearing  formation  is  phyllite. 

Water  level  in  feet  below  measuring  point 


Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

Date 

Water  level 

1937 

1937 

1937 

Feb. 

15 

7.67 

May  17 

9.45 

Sept. 14 

8.36 

23 

7.53 

24 

9.37 

21 

8.93 

Mar. 

2 

8.52 

June  1 

9.50 

29 

9.92 

8 

8.97 

7 

9.95 

Oct.   6 

10.08 

15 

9.15 

14 

10.44 

12 

10.24 

22 

7.35 

21 

10.88 

18 

10.54 

29 

8.32 

29 

9.69 

25 

7.47 

Apr. 

5 

8,78 

July  6 

10.12 

Not.  8 

8.80 

12 

7.87 

12 

10.36 

22 

8.30 

19 

9.87 

Aug.  16 

11.74 

Dec,   7 

7.35 

26 

8.13 

23 

8.87 

20 

8.01 

May 

3 

8.65 

30 

7.89 

10 

9.52 

Sept.  7 

8.87 
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Ground-water  temperatures  in  Connecticut 
Town  of  Bethany 


Well  no. Temperature(F)    Date  of  observation 


Be   9  43 

45 
50 

Be  46  49 

47 
50 

Be  85  42 

41 
45 
48 


ToTAm  of  East  Haven 


EHv  70  49 

48 
48 

EHv  99  42 

44 


Town  of  Hamden 


ffin  28  45 

50 

Hm  35  45 

43 
52 

Hm  47  45 

45 
48 

Bm   111  48 

48 
50 

Hm  211  44 

49 
48 

Tin  219  45 

48 
48 


4- 

5- 

■  37 

5- 

3- 

■37 

6- 

29- 

■37 

2- 

0- 

•37 

,1 

5- 

•37 

6- 

29- 

■37 

2- 

8- 

-37 

4- 

5- 

■37 

5- 

3- 

■37 

6- 

29- 

■37 

' 

2- 

4- 

■37 

3- 

■±' 

-37 

'1  — 

7- 

-37 

3- 

'X" 

-37 

! 

7- 

-37 

4- 

6- 

-37 

6- 

■28- 

-37 

2- 

8- 

-37 

4- 

•   6- 

-37 

6- 

'29- 

-37 

2- 

■  8. 

-37 

4- 

6. 

-37 

6- 

29- 

-37 

2- 

8- 

-37 

4- 

6- 

-37 

6- 

29- 

-37 

2- 

8- 

-37 

4- 

6-37 

6- 

29- 

-37 

2- 

8- 

-37 

4- 

6- 

■37 

6- 

29- 

•37 
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Ground-water  temperatures  in  Connectiout 
To'vm  of  Hamd en-Continued 


^Well  no. 

Temperature(F) 

Date   of  observation 

Hn  221 

51 
50 
48 

2-   8-37 
4-   6-37 
6-29-37 

Tovm.  of  Iviilf( 

ard 

Mi  29                     47  1-18-37 

46  4-19-37 
50  6-14-37 

Mi   31                      49  1-18-37 

47  2-15-37 

46  4-19-37 
52  6-14-37 

Mi  47                     50  1-18-37 

47  2-15-37 
46  4-19-37 
50  6-14-37 

Lli  72                     50  1-18-37 

48  2-15-37 

46  4-19-37 
52  6-14-37 

Hi   81                      47  1-18-37 

47  4-19-37 
50  6-14-37 

Mi  117                     49  1-18-37 

46  4-19-37 
54  6-14-37 

^'^i  131                     46  4-19-37 

50  6-17-37 

I-ii  143                     51  1-18-37 

47  4-19-37 
50  6-14-37 

i^'i  204                     51  1-18-37 

50  2-15-37 

45  4-19-37 
50  6-14-37 

I^i  213                     47  1-18-37 

43  2-15-37 

46  4-19-37 
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Well  no. 


Mi  213 
Mi  229 

Mi  232 

Mi  291 


Ground-water  temperatures  in  Connecticut 
loTwn  of  Mil,ford;-Cor)'J;inv;ed 


Temperature(F) 


54 

52 
46 
52 

50 
50 
52 

45 
45 
52 


Date  of  observation 


6-14-37 

1-18-37 
4-19-37 

6-14-37 

1-18-37 
4-19-37 
6-14-37 

2-  2-37 
4-  6-37 
6-29-37 


fflv       7 


Town  of  North  Haven 


52 
50 
49 


2-  1-37 

3-  1-37 
3-30-37 


0  132 


0  303 


Tovm  of  Orange 


28 
45 

44 
50 

30 
48 
46 
52 


12-  9-36 
2-  2-37 
4-  6-37 
6-29-37 

12-  9-36 
2-  2-37 
4-  6-37 
6-29-37 


YIEv   107 


miv   265 


Town  of  West  Haven 


40 
42 
54 

41 
45 
54 


2-  2-37 
4-  6-37 
6-29-37 

2-  2-37 
4-  6-37 
6-29-37 


Yfflv  324 


50 


6-29-37 
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Ground-water  temperatures   in  Connecticut 
Tovm  of  Y7oodbridge 


Well  no. 

Temperature (F) 

Date  of  observation 

Wo  94 

45 

2-  8-37 

45 

4-  5-37 

49 

5-  3-37 

50 

6-29-37 

Wo  170 

45 

2-  8*37 

50 

4-  5-37 

47 

5-  3-37 

50 

6-28-37 

Yifo  177 

37 

2-  8-37 

45 

4-  5-37 

47 

5-  3-37 

52 

6-28-37 

Vfo  184 

49 

2-  8-37 

46 

4-  5-37 

46 

5-  3-37 

Wo  219 

44 

2-  8-37 

46 

4-  5-37 

46 

5-  3-37 

50 

6-29-37 

Wo  254 

48 

2-  8-37 

45 

4-  5-37 

48 

5-  3-37 

48 

6-28-37 

Wo  260 

50 

2-  8-37 

50 

4-  5-37 

50 

5-  3-37 

50 

6--28-37 

Yfo  261 

44 

4-  5-37 

49 

5-  3-37 

52 

6-29-37 
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